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T C £ /V facimus i & attcfiamur J^cs D . Bahhafaf 
de Sudatis d Mediolano , Congregationis Mcnadmu 
„ Eremitarum Diui Hiet onymi Vrspofttus Genti alis , 

? Regulam Diui ugu/lini , Statuta , cc Ordinarium 
^ Congregationis no flr<e , fecundum formant , qua in 
hoc Volumine funt exarata iCfle de mandato Capituli 
noflri Generalis compilata] Et ideo R. V. D. Iulio 
\\ Me Morigijs, Monaiierij noStri Sanfti Marini Tapit 

— - w-o-o Triori non folum facultatem facimus , fed etiam 

ad meritum Sapflre Obedient.is inungimus, rt, feruatis fer nandis. ,ea fecun~> 
dum eandem forpfiim ad rfum Monachorum nofircrum quamprimum typis 
mandanda caret. Jn quorum fidem , & tcSUmunium bas nofiras per infra - \ 
feriptum tanbeuarium \noflrum fieri , ac folito ofjitt; noilri figillo muniri * 
iuffimus,eisq ; manibus proprtjs /ubfcripfirnns. Itat in noflr > Monafhrio fb(H * 
Tetridc Hojpitaletto , DiecefisLaudenjis,die -pluma me fis Odob. anni, Jdij. 

Don Balchafar Sudatus a Mediolano* 



. *Y\w iv *Q . .. .. >.\u 

Locus t Sigilli,.,, \ ‘ 

D\ Hor Atius Alaghcn^anus CanceQ, demandato. 





hac Regula Diui Augudini Hipponenfis Epifcopi , cum ’ 
Statutis,& Ordinario Monachorum Eremitarum Diui Hierony- 
mi , nihil cenfura dignum animaduerti . Cum vero qu<e in ipfis y 
continentur cum fidei orthodoxa, tum Sandorum Patrem moni- 
mentis , Conciliorum*]', ac Summorum Ponti ficumf and ion-hus 
confentanea > & ad regularem difciplinam promouendam , confevuandam au- r 
gendamq; yaldi accommodata fine, digna funt, qit£ ad commodiorem eorundi 
Monachorum vfum.ficut eiufdem Congregationes Capituli Generalis Decreto 
fancitum tH , typis imprimuntur . : • * . 

D. Marthias Guaiguancus Congregationis Cler. Reg. S. Pauli > S. Officij 
Papiae Confultor Theologus . 
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Fr. Maximus Guazzonus Inquifitor 
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AD DIVVM HIERONYMVM ^ 
Monachorum Eremitarum Patrem 

deuota Acclamatio. . J£i r 
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Alue magne r 7* ater , cuius fui nomine f aerum % 

H une halitum 9 Ot* legum dulce iugum ferimus « 
Eximio candore micans , }*/<& laloras 

T^oElrinh facris 3 no Et e , yigii . 

Hareticus fi audes i auj- ) impia dogmata frat)gpi%Q fiod 
iETr tene Irus notiis S ole oriente jugus . - , 

horrida deferri , < 7>atrix Cadeft& timore * 'ii 
Excolis 3 ajjiduis flctilus 3 gemitu , 

Stratus humi 3 multis tua peEiora tundere nunquam 
• r *U eri eri lus Chrifii definis anxe peder > '* 

c Coelo defeendat lumen aperto 3 t . 

Z/i/^ O Angelicis lutus adejfc choris . ' CV : 

astlme 'Tater placido poft tot > tanto lalorei 
Qui fiucris portu , gaudia ^era tenens : 

Eloqvij fonte ad Vitam falientc perhennem 9 u<:, < :: " f ' ;tX V '» 
defacro pcEiore corda riga 3 

Quo mores , Vitamji tuam , kgesj l satus £ u H^tiwr •. , 
d 1 totis Viribus , ^ ^ 

Aufpicijs y duEIujj tuo nos temnere Mundum • 

Et tecumurerna pace fui liceat . V* r -A 
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ACCLAMATIONI. 

'Rcfponfio. 



Kgta Corona mihi Monachorum tu quoqs falua . 

En te completior , in Domino q\ Jruor. 

Quod fonat ex teri tu nomen yfignatqi cucullus > 

Intus fic mores injlituijle decet . \ C %yi\ 

Juxta pr<efcr iptam Jefe componere foxman i v 

*Nunc quifq\ inurgilet : primitus hoc Jludcat. 

Chrijli i ungat amor cunElotum pe%far.a~ y palmes 

Multum fert jruEtum y fi tn yke permaneat . iK 
Lex rifi certa regat 3 fts reSli tramitis anceps 3 
EJi Lene promeritus qui tibi monHrat iter : 

Tu .... hoc prxfias 3 'o < elo inccnfe Paterno \ 

Profpicis >; cuntlkyfic tibi perpes honos . 

Te grauior quem cura gregis mi .......... vrget 

perpetuo >r prafts ypram ia digna manent .. 
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AD DlVVM PATREM 'HiERONYMVM. 
Don Leandri Dulciani Monachi 
Hieronymiani. 


Hymnus.. 
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Cf? jki fcptu* nebula relucet 
Lucifer fanftus >quaft luna plena ^ 

^MoSle refplendens , (puafi fol diurna ^ « i ^ 

i Luce refulgens w 'i * . u iuiC\ Vcwji 

JZcce^as auri f olidum lapidis i -uiottt ^u.uA . 

Indicis comptum y cyprios odores w hiqivil iv*u\ 

Lilium Jpirans y rofa f anilitatis *ri.V. r * 

v» Florida femper . j *%. ^ ^ u iw. 0 i 

Armiger fancl a: fidet y rcbcllesi< V " m \ ^uV.*.\K 
Comprimas motus y inimica fi angas 5 ' ^ 3, 

Tela yprofiratosrcleues y athletas w ^ .i ; > ¥• 

<• ‘Aobore firmes i ' ml • . . . 4, ^ 

Hinc tua demum prece rcHituti , . > ( »V\‘X r ^ 

Sint, odor CbrtfU bonus y auj\ fanElh u ' • } * v 
Santtavox pajfim radiata fallis \ o*ur> 4 
S an fta Iduatur* 
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Alter . 1 

O Dux Pater H ieronyme * ^ *- 

Et [ignifer colentium I v, >. 

Deferta , Sydtu aureum 
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t Sanata micans Ecclefia* ■ * * 

O cuius admirabilis 


Sacrum iubar [cientia ‘ * a ; , j 

Obfcuriores harefum v .) 
Difperdidit fallacias. • ' v 

Dcxjra tua fulgentibus ',v. . 

defuper ; t . 

Succurre praliantibus 
ln fraudulentis 'vallibus* ? v v^ % 

T um confcquutos impijt ; . .1 % .• 

£x hoHtbus ~}ittoriam, U 

Communiant nos y er it as, A 
Et Montis alti culmina* \ v. .V \ 
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Don Pij it Rubeis Placentini , e iu filem Congtega* 
• / tionis Monachi • 

Hymnus* 


D I [cedant ne lui* , purior arduos 

S ol lufbnet nitida la mpade tramiter 
Dum laudes canimus fluas damus inclytas 
Disto Patri Hieronymo* > % 

Nunc cunEli ad rigidos f e referant specus 9 
Hic^ernis capiant lilia cum rofis4 O 

Nam dumi Heriles qui fuerant diu 
Caeli dalsnn delicias, ^ 

En facr* M oyfes.qui feta pagin* O. 

Miranda calami cufyitctemperOX^ & 

V t fidus populus carstla geftienr 
S icco'trafjcint pede^ - 
S i gens quam cmtiatdirajkis , rupit \ 
Lymphas hic rigi dutasiti tkt iaau\ 1 
Dant duri filicts^qn* ftient M Ut s. . 

Prfm wtgidti fiumtoa* i 
Ille AEgiptiac*. fons fapitntues ' 

Linguarum genere hic multiplici nitens} 
Errorum domitor pe fima dogmata " 
fhrijlo fuflulit aujpice. 

S ed quis S anttx S enex oris opes tui 
Diuinum ingenij recinat decus ? 
lamnec frrea ^oxjettora nec deccr* 

Laudes f at referant tuas, 
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NTE omnia , fratres charifli- 
mi , diligatur Deus , deinde 
proximus, quia ifta praecepta 
funt principaliter notis data. 
Haec igitur funt, quae, vt ob- 
{eruetis, praecipimus in Mona- 
fterio conftituti . Primum , 
propter quod in vnu eftis con- 
gregati, vt vnanimes habitetis in domo, & fit vobis 
anima vna,&cor vnum in Deo. 
t Et non dicatis aliquid proprium, fed fint vobis om* 
nia communia •, Etdiftribuatur vnicuiq*, veilru a Prae- 
pofito veftro vi&us , & tegumentum , non aequaliter 
omnibus, quia non aequaliter yaletis omnes, (ed potiut 
. . a A vnicuiqi • 
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vnicuiq,- fieut cuiq,- opus erit : Sic enim legitis in Ani- 
bus Apoftolorum : Quia erant illis omnia communi^ 
& diftribucbatur vnicuiq; , ficut cuiq, opus erat . Qui 
aliquid habebant in f$culo x quando ingrclli funt Mona- 
fterium, libenter velint, illud efle commune . Qui au- 
tem non habebant , non ea quserant in Monafteiio, quae 
t\ec foris haberepptuerunt: Sed tamen eorum infirmi* 
rati quod opus en tribuatur, etiam fi paupertas eorum 
quando foris ejant,nec ipfa necefTaria poterat mucnire. 
Tamen non ideo putent, fc efle felices, quia inuenerunc 
vi£him j & tegimentum , qyafeforismmcnire non po- 
terant . 

3 Nec erigant ceruicem , quia fociantur eis , ad quos 
foris accedere non audebant , icd furfum cor habeant, & 
terrena vana non quadrant , ne incipiant Monafteria efle 
diuitibus vtilia,non pauperibus, fi diuites illichumi-i 
liantur, & pauperes illic inflantur. Rurfus etiam illi, 
qui aliquid videbantur efle in fcculo,non habean| fa- 
lli Jio fratres fuos , qui ad illam fan&am focieratem ex 
paupertate venerunt. Magis autem ftudeant, non dc 
parentum diuitum dignitate, fed de pauperum fratru 
focietatc gloriari . Nec extollantur, fi communi vitae 
aliquid de fuis facultatibus contulerint,- Necdcfuis di- 
uitijs magis (iiperbiant,quiaeas Monaftorid partiun- 
tur, quam fi cis in foculo fruerentur. Alia quippe quae- 
cunq,- iniquitas in malis operibus exercetur vt fiant, fu- . 
perbia vero etiam bonis operibus infidiatur,vt pereant. 
Et quid prodcftdifpergerc dando pauperibus , & pau- 
perem fieri, fi anima miierafuperljioi efficitur, diuicias 
i*v contem- 




'contemnendo * quam fuerat poffidendo t Omnes ergo 
vnanimiter, & concorditer viuice, & honorate in vo- 
bis Deum inuicem, cuius templa fadi eitis. 

4 Orationibus initate horis, & temporibus confti- 
tutis • r ln Oratorio nemo aliquid agat, nifi ad quod fa- 
dum eft , vnde & nomen accepit, vt fi forte aliqui ,, 
-etiam praeter horas conftitutas, fi eis vacat, orare vo- 
luerint, non eis fint impedimento, qui ibi aliquid agen- 
dum putaucrint. Pfalmis,& hymnis cum oratis Deum, 
hoc verfeturm corde, quod profertur in voce : Et Poli- 
te cantare , nifi quod legitis efle cantandum . Quod au- 
tem non ita Icriptum ell vt cantetur , non cantetur • 

5 Carnem veltram domate ieiunijs,& abftinentia 
cfc2,& potus, quantum valetudo permittit . Quando 
autem aliquis non poteft ieiunare,non tamen extra ho- 
ram prandij aliquid alimentorum fumat , nifi cum 
argrotat. 

6 Cum acceditis ad menlam, donec inde furgatis,. 
quod vobis fecundum con fu et udi nem legitur , fine tu- 
multu ,& contentionibus audite, nec foiae vobis fauces 
fumant cibum,fed & aures cfuriant Dei verbum . 

7 Qui infirmi funt ex priftinaconfuctudinc, fi aliter 
tradantur in vidu ,non debet alijs moleftum cfle, nec 
iniultum videri cis ,quos fecit aliqua confuetudo for- 
tiores. Ncc illos feliciores putent, quia fumunt quod 
non fumunt ipfi , Icd fibi potius gratulcntur , quia va- 
lent quod non valent illi . Et fi cis, qui venerutex mo- 
ribus delicatioribus ad Mouafterium , aliquid ali mep» 
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torum , veft i mentorum, operimetorumue datur,quod 
ali js fortioribus , & ideo foelicioribus non datur ,cogi- 
tare debent quibus non datur , quantum dc fua f^culari 
vita illi ad iilam defcede:int,quamuis vlq, ad aliorum, 
qui funt corpore firmiores , frugalitatem peruenirc nc- 
quiuerint . Nec debent velle omnes , quod paucos vi- 
dent amplius, non quia honorantur , led quia toleran- 
tur accipere, ne contingat deteftanda peruerfitas, vt in 
Monafterio, vbi quantum pofiunt fiunt diuites Jabo- 
riofi , fiant pauperes delicati. Sane quemadmodum 
-aegrotantes necefie habent minus accipere , ne graucn- 
tur , ita & poli aegritudinem fic tra&andi fune, vt citius 
recreentur , etiam (i de humillima foculi paupertate ve- 
nerint, tamquam hoc illis contulerit recentior aegritu- 
do, quod diuitibus anterior confuetudo. Sed cum vi- 
•res priftinas reparauerinr, redeant ad feliciorem coniuc- 
tudinem fuam , quae famulos Dei tanto amplius decet 
quanto minus indigent: Nec cibi cos teneat voluptas 
iam vegetatos, quos neceflitas leuarat infirmos . Illos 
aeftiment ditiores, qui in fu (linenda parcitate fuerint 
fortiores, Melius eit enim minus egere, quam plus 

i 

fit notabilis habitus vefter,ncc affe&etis ve- 
ftibus placere, fed moribus. Quando proceditis, fi- 
mul ambulate. Cum veneritis, quo itis, fimul (late. 
In ince(Iu,ftatu, habitu, & in omnibus moribus vcftrfs 
* nihil fiat, quod cuiufquam offendat afpe&u ni, fed quod 
veftram deceat fandlitatem . Oculi Vellri,ctfi iaciantur 
in aliquam fesminarum , in nullam figantur • Neq> 
. • enim 


po (fidere 
8 Non 


1 


Dlul AugufUn! . 5 

enim quando proceditis, foem i nas videre prohibemini, 
fcd appetere , vel abipfis appeti velle criminofum efl: . 
Nec folo tadu, fed affe&u quoq; , & afpc&u appetitur, 
& appetit concupifccntia feminarum . Nec dicatis vos 
habere animos pudicos , fi habeatis oculos impudicos, 
-quia impudicus oculus impudici cordis eft nuncius. 
Et cum feinuicem fibimec( etiam tacente lingua ) con- 
(pe&u mutuo corda nuntiant impudica , &lccundum 
concupifcentiam carnis alterutro deJc&antur ardore, 
etiam inta&is ab immunda violatione corporibus, fu- 
git caftitas ipfadc moribus. Nec putate debet qui in 
^feminam figit oculum , vel illius in (eipfum diligit fi- 
xum , ab ali js fc non videri, cum hoc fecerit . V idetur 
omnino^ a quibus fe videri non arbitratur. Sed ccce 
dateat,& a nemine hominum videatur . Quid faciet dc 
• illo defuper infpe&orc, quem latere nihil poteft? An 
«ideo putandus cll non videre , quia tanto videt patien- 
tius, quanto fapientius ? Illi ergo timeat vir fandus di- 
fplicere , ne velit feminae male placere. Illum cogitet 
omnia videre, ne velit feminam male videre: Illius 
enim &in hac caufa commendatus cft timor, vbiferip- 
tumeft. Abominatio ell Domino defigens oculum. 
Quando ergo fimulcflis in Ecclcfia , & vbicunq-, fe- 
minae funt,inuiccm veftram pudicitia cuftodite*, Deus 
enim, qui habitat in vobis, etiam illo modo cuftodiet 
<Yos ex vobis. 

9 Etfi hanc, de qua loquor , oculi petulantiam inali- 
quo veftrum aduertcriiis , ilatim admonete,ne male 
-C$pca progrediantur, fedde proximo corrigantur. Si 

autem. 
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tutem & poft admonitionem iterum, vel alio quocuq; 
die idipfum eum facere videritis, iam vclut vulneratum 
fanadum prodat quicunq, hoc inuenire potuerit. Prius 
<tamen cil alreri,vcl tertio demonftrandum,vt duorum, 
vel trium poffit oreconuinci ,& competenti fcueritatfc 
coerceri . Nec vos iudicetis eflTe maleuolos,quando hoc 
indicatis . Magis quippe innocentes non diis^i ftatres 
veilros , quos indicando corrigere poteilis, tacendo pe- 
rire permittitis . Si enim frater tuus vulnushabct in 
corpore , quod velit occultari , dum timet (cccari , non- 
ne crudeliter abs tcfilcretur,& mifcricorditcr indicare- 
tur? Quantd ergo potius debes m ani fcftare,n e deterius 
putrefeat in corde ? Sed antequam ali js demon liretur, 
per quos conuincendus eft,fi negaucrit, prius Prspofi- 
to debet oftendi . Si admonitus neglexerit, corrigi ,ne 
fort£ poflit fecretius correptus non mnotefcere ceteris. 
Si autem negauerit, tunc neganti adhibendi funt alij, 
vt iam coram omnibus polfit non ab vno teile argui, 
fed a duobus ,rribufue ccnuinci. Conuindtus vero fe- 
cundum Praepofiti , vel etiam Presbyteri, ad cuius di» 
(peufationem pertinet arbitrium, debet emendatoriam 
iubirc vindi&am , quam (i ferre recufauent, etiam fi 
ip(e non abfccflcrit,de vettra focietateproijciatur. Non 
enim & hoc fit crudeliter, fed mifericordirer,n£ conta- 
gione peftifera plurimos perdat. Et hoc, quod dixi de 
ocuiono figedo,etia in ceteris inuenicndis,prohibedis, 
iudicandis, conuinqendis, vindicandiiq*, peccatis dilige- 
ter,& fideliter obfirueturc^mdile^ione hominum 
odio vitiorum . Quicunq,- autem in tantum progreflus 
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fuerit malum , vt occulte ab aliquo Iitteras,vel quodui* 
munus accipiat, fi hoc vitro confitetur, parcatur illi, &c 
oretur pro eo. Si autem dcprxhcnditur,&conuincicur, 
fecundum arbitrium Praepofiti , vel Presbyteri grauius 
emendetur. 

i o Vcfles veftras in vnum habeatis fub vnocufto- 
dc, vel duobus, vel quot fufficere poterint ad eas cxcu»; 
ticndas,ne a cinea laedantur. Et ficut pafeimini ex vno 
CcIIario,fic induimini ex vno Vcftiario . Si fieri poteft, 
ad vos non pertineat quod vobis indumentum pro tem 
porum congruentia proferatur , vtrum hoc recipiat 
vnufquifq; quoddepofuerar, an aliud quod aker habue- 
rat , dum tamen vnicuiq, , prout cuiq; opus eft , non ne- 
getur. Si autem hinc inter vos contentiones, & muiv 
mura oriuntur, cum qujeritur aliquis ; fe deterius acce- 
pifie,quam prius habuerat,& indignum feefTe,qui non 
ita vciliatur,vt alius frater eius vcftiebatur ; Hinc vos 
probate, quantum vobis defit in illo interiore fandto 
habitu cordis, qui pro habitu corporis-htigatis. Tamen 
fi fic vellra toleratur infirmitas , vthoc recipiaris quod 
depofueratis , in vnum tamen locum fub communibus 
cuftodibus habete quod ponitis, ita fane vc nullus fibi 
aliquid operetur, (ed omnia opera vcftra in vnum fiant- 
maiori ftudio, & frequennori alacritate, quam fi vobis 
fingulis propria faceretis: Charitascnim,de qua (crip- 
tum eft,quod non quaerit quae fua funt, fic mtelligitur , 
quia communia proprijs, non propria communibus 
anteponit. Er ideo quanto amplius rem communem, 
quam propria velhacuraucritisjtaio amplips vos pro- 
i ficerc 
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ficere nodcritis, vt th omnibus , quibus vritur rranfitu- 
rancccfliras, fupcremincatqu? permanet charitas.Con- 
fequens ergo elt, vc etiam qui fili js fuis , vel aliqua nc- 
ceflitate ad fe pertinentibus in Monaftcrio conllitutis 
aliquam contulerit veftem,fiue quodlibct aliud incct 
neceffaria deputandum , non occulte accipiatur , fed fic? 
in potcftate Prxpofiti , vt in rem communem reda&u 
cui ncceflarium fuerit, prxbeatur. Quod fi aliquis remr 
{ibi collacam celauerit , furti iudicio condemnetur . In- 
dumenta veftra fecundum arbitrium Prxpofiti laucn- 
tur, fiue a vobis* fiue a fullonibus, ne interiores ani- 
mae fordes contrahat mu ndx vellis nimius appetitus . iv 
ii Lauacrum etiam corpori,cuminfirrnitatisnccefi 
fitascogit,minime denegetur: fiat tamen fine murmu- 
re de ionfilio medici nx, ira vt etiam, fi nolit, iubente 
Prxpofito faciat quod faciendum cft pro falute . Si au- 
tem velit, & forte non expedit, fux cupiditati non obe- 
diatur , aliquando eni m, etiam fi noceat, prodeiTc credi- 
tur quod dele&at . Deniq, fi latens ell dolor i n corpo- 
' re, ramulo Dei dicenti, quid fibi doleat, fine dubita- 
tione credatur * fed tamen vtru fanando illi dolori quod 
dele&at expediat, fi non ell certum , medicus confula- » 
tur. Nec eant ad balnea , feu quocunq,- ire neccfle fue- 
rit, minufquam duo, vel tres fle, qui habet aliquo 
eundi nece(litatem,cum quibus PrxpofitusiulUTit,irc 
debebit. yEgrotantium cura, fiue poli aegritudinem 
reficiendorum, fiue aliqua imbecillitate, etiam fine fe- 
bribus laborantium,alicui debet iniungi, vtipfedc Ccl . 
lanopctat,quodcuiq,opus efieperfpexent.^ 
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fi Siu£ autem qui cellario ,fiue qui vcftibus ,fiu£ 

? iui codicibus praeponuntur , fine murmure (eruiant 
ratribus fuis . Codices certa hora fingulis diebus pe- 
tantur. Extra horam qui petierit* non accipiat. Vc- 
fti menta vero,& calceamenta, quando fuerint i ndigen- 
tibus ncceflaria ,dare non differant fub quorum cuito- 
dia funt, quae pofcuntur . 

i 3 Lites aut nullas habeatis, aut quamcelerrime fi- 
niatis, ne ira crefcac in odium,& trabem faciat de feft u- 
ca,&: animam faciat homicidam : Sic enim legitis. Qui 
edit fratrem fuum , homicida eft. Quicunque conui* 
cio , vel maledido, vel etiam criminis obiedu aliquem 
]§ferit,meminerit{atisfadione quatotius curare quod 
fecit, & ille, qui laefus eft, fine difccptatione dimittere. 
Si autem inuicem fe laeferint ,inuicem fibi debita rela- 
xare debebunt, propter orationes veftras,quas vtique 
quanto crebriores habetis , tanto fandiores habere do* 
betisv Melior eft autem qui quamuis ira fiepe tentetur, 
tamen impetrare feftinat , vt fibi dimittat, cui fe feciflc 
agnofcit iniuriam,quam qui tardius irafeitur, & ad ve- 
niam petendam tardius inclinatur.. Qui autem non 
vult dimittere fratri, non fperet orationis effedum.; 
Qoi verd nunquam vult petere vcniam,autnon ex ani- 
mo petit, fine caufa eft in Monafterio, etiam fi inde no 
proijciatur . Proinde vobis a verbis durioribus parci- 
te, quae fi emifta fuerint cx ore veftro,non pigeat ex ip- 
fo ore proferre medicamenta , vnde fada funt vul- 
nera» Quando aurem necefiirasdifcipUnaeinmoribus 
coercendis dicere vos verba dura compellit,- eriatn fi ipfi 
*ii tv B modum 
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modum vos cxccffiflc (cntitis , non a vobis exigitur , vt 
a vobis fubdicis ueniam poftuletis , ne apud eos , quos 
oportet effe fubic&os , dum nimium (eruatur humili? 
tas , regendi frangatur audfcoritas : Sed tantum petenda 
cft venia ab omnium Domino , qui nouit , etiam cos , 
quos plus iufto forte corripitis , quanta beneuolentia 
diligatis . N on autem carnalis/ed fpiritualis inter, vos 
debet cfle diledho . 

1 14 Prapofico tamquam patri obediatur , multo ma« 

gia Presbytero , qui omnium vcftrum curam gerit. 

1 5 Vt ergo cun&a ifta feruentur,& (i quid minus fer- 
uatum fuerit, non ncgligentcr praetcrcatur,fcd vt emen- 
dandum ,corrigendumq*, curetur, ad Praepofitum prae- 
cipue pertinebit , vt ad Presbytcrum,cuius eft apud vos 
maior auttoritas refferat, quod modum , vel vires cius 
excedit . Ipfe vero , qui vobis praeeft non le exiftimet 
potcftate dominante , fcd charitate (eruiente fceliccm • 
Honore coram vobis praelatus fit vobis ,* timore coram 
Deo fubftratus fit pedibus veflris. Circa omnes (eip- 
fum bonorum operum pr^beat exemplum . Corripiat 
inquietos , confolctur pufillanimes, iufeipiat infirmos, 
patiens fit ad omnes, difciplmam libens habeat,mctue- 
dus imponat . Et quamuis vtrunq-, fit ncceffarium , ta- 
men plus a vobis amari appetat , quam timeri , femper 
cogitans , Deo le pro vobis redditurum effe rationem • 
Vndc & vos magis obediendo non folum vcftri, verum 
etiam ipfius miferemini, qui inter vos quanto in loco 
fuperiori, tanto in periculo maiori uerfatur. Donec- 
Dominus.utobferuetishaecomnia tamquam fpirita- 

‘ a lis 
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Diui Auguftini . 

Jis pulchritudinis amatores > & bono Chrifti odore de 
bonaconuerfationc fragrantes , non ficut (erui £ub lo- 
ge, (cd ficut liberi fub gratia conftituti . 
i 6 Vt autem uos in hoc libello tamquam in Tocculo 

! )oflitisinipicere,ncper*obliuiohcm aliquid ncgligatis* 
emel in ieptimana uobis legatur ; Et uoi uos inuencri- 
tis ea^ qux (cripta funt , facientes , agite gratias Domi- 
no bonorum omnium largitori. Vbi autem fibi qui- 
cunq* ueftrum uidcritdeefle aliquid, dolcat deprxteri- 
to , caueat de futuro , orans , ut & debitum dimittatur, 
& in tentationem non inducatur • Arnen . 
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V I C Regulat aftri&us hxc debet 
facere. Primum ut cum Fratribus 
concorditer uiuac . Cor fuum in 
Deohabeat. Non habear, nec dicat 
aliquid proprium . Superflua non 
r querat . Si de faecuio pauper ucnerir, 
,de diuitum , & nobilium focietatc 
non fc erigat. Si diues, & nobilis pauperes fratres 
non contemnat . S uperbiam caueat . In bono libenter 
oret, & tunc hoc ucrfetiir in corde, quod profertur in 
ore. In menfa attente audiat ledionem. Siinfirmi, 
aut debiles aliter, quam ipfe,tra£tantur in ui&u , aut 
ueftitu,moIcfte non ferat . Nondcle&etcum ueftium 

f ulchritudo ,nec appetat ueftibus placere,fed moribus, 
n omnibus motibus fuis nihil faciat, quod cuiufquam 
offendat afpcdtum , fed quodeius deceat fan&itatem . 
i •• * % .♦ t f» Caueat 

r i 7 . 1 r i - 
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Caiieat oculoriim petulantiam. Semper (e uideri a Do- 
mino cogitet, ac illum femper timeat. Si Fratrem pec- 
cantem uiderit,ex charirate corrigat . Di (ei pii nam di- 
ligat, eamq; libenter fulcipiac. Habeat diJe&ionem 
hominum, & odium uitiorum . Nihil occulte fufei- 
piat. Noh contendat . Non murmuret. Pluscogicet 
de communi, quam de proprio bono. Rem fibi colla- 
tam , Pr*pofito iubente,reddat . Non eat folus . Lites 
non habeat ,& fi habuerit, quam citius finiat . Si quem 
Izferit,prompte fatisfaciat . Silaefus fuerit, libenter di- 
mittat.; Caueatiram. Durauerbanondicat.Praek- 
tis,ac.fuperiorib 9 fuisex animo obediat,ac cis exhibeat 
reucrentiam .Ordinem , ac Religionem propriam dili- 
gat . Regulam frequenter legat , in caq,- tamquam in 
fpcculo fe i nfpiciat,&cum fecerit quae in illa (cripta sur. 
Domino Deo gratias referat . Vbi uero uiderit aliquid 
deefTe,doleat de praeterito , & de futuro caueat . Oret a« 
fibi debitum dimittatur, & in tentationem non induca* 
tur. Arnen* .-■» .. a * .. ~ » 
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CONGREGATIONIS 

MONACHORVM 

EREMJTARVM ; 

DIVI HIERONYMI. 


PER SVMMOS PONTIFICES MARTIN VM 
Quintum , & Siftum Quartum olim confirmata* ; 
& demum de mandato Capituli Generalis 
reformata , & priftino , probatocp 
viuendi modi accomodata , 

Ac per San&iffimum Pontificem Paulum Quintum* 
fub eadem forma , particulari Decreto per- 
petuo conualidata anno 1611 , 
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Copia Brcuh pr 9 infirmatione Statutarum reformatorum. 

PAVLVS PAPA QVINTVS. .. 

D Perpetuam rei memoriam . Exponi nobis nuper fecerunt di - 
' lefli filij Trior Generalis , dr Monachi Congregationis Monacham 
rum Eremitarum Sanfli Hieronymi, quod eorum Congragationis, 
& Ordinis Figularia Statuta per fac. rec. Murtinum V. & Sim 
Hum IV. Hpmanos "Pontifices , pradeceffores uo/ir os confirmata, 
ex Decreto Capituli Generalis , & etiam de mandato Venerabilis Fratris noflri 
vintonij Mari a EpificopiTrtnefiin.S.l^E. Cardinatis Galli nuncupati , eiufdem 
C ongregationis apud nos,& Sedem */ ipofiolicam Trotc floris, reformata fuc, ut, 
& de mandato noflro d dileflo filio noflro loanne Gar^ia, tituli S a florum Qua» 
tuor Coronatorum . S.t{.E. Cardinale Millino nuncupato , recognita , Cr ap~ 
probata tenoris fiubfiequtntis , ^id laudem, & gloriam Sanfttjjim* ,& Indim 

uidua Trinitatis &c. Incipiunt Statuta Congregationis Monachorum Eremim 
tarum eiufdem Sanfli T atris Hieronymi &c. Cum autem , fient eadem expo filio 
fubiungebat, ipfi Statuta hu i ufmodi pro pleniori illorum ualiditatt ,<& obferudm 
tia,oipoflolica noflra confirmationis robore communiri plurimum de fidei en t ; 
T^obis propterea dileflus etiam filius Baltlsafar Sudatus, difla Congregationis, 
Trocurator generalis , eorundem Prioris, & Congregationis nomine humiliter 
fupplicari fecit, ut fuper pramiffis opportuni prouidere di benignitate ~Jpo~ 
ftolica dignaremur . T{os igitur di flos Monachos /fecialibus fauoribus,Cr gra- 
tijs profequi uolentes,& d quibufiuis excommunicationis, fiufif en fiionis, & inter * 
difthalijfq ; Ecclefiafiicis fentcntijs,ccnfuris,& penis dittre, uel abhimine qua» 
tus occafitone,uel caufa latis, fi quibus quomodolibet innodati exi flunt,adej}cclum 
prafentium dumtaxat confequendum, harum ferie abfoluentes , & abfolutos effe 
tenfentes ,fupplicationibus eorum nomine nobis fuper hoc humiliter porre flis 
inclinati , Statuta pr adi fla ^Cpoflolica auctoritate tenore prxftntim perpetud 
confirmamus , & approbamus , illifiq; inuiolabilis ipofiolic* firmitatis robur 
adijeimus ; ac omnes, & ftngulos,tdm iuris, quam fafli de/eflus ,jt qui defuper 
quomodolibet inter uencrint,lupplemus , ipfaq ; Statuta incauim Co/.gngatione 
perpetuo obferuariyficq ; per quofcunq : ludices ordin i, ios & Delegatos , etiam 
caufarum T alati/ ^tpoflolici auditores i udi cari, & defini ri debere , ac irritum , 
& innane quidquid fecus fuper bis d quocunq; quauis au flor itate , fidenter , uel 
ignoranter contigerit attentari deternirnus . T{on ob/i antibus conjlitutionibus , 
& ordinationibus *4pcfiolicis,cfeeri/q; contrari/s quibuficunq ; . Datum Horna 
apud Sanflum Tetrum Jubannulo pifieatoris die 10. Maij 1611. Tomificatus 
uuftri . ^ inno fiexto . 

S.Cobcllutius. 
L°cus r t 'figilli. ; - 

„ \ I ' Tcnpi ucio Stacucpxum eft* .11 

A P 


Ad laudem , & gloriam San&lfsima?, 

& Indiuiduae Trinitatis, achono- 



rem Beatiislm$ fcmper 

Virginis Mariae, 

PatrJfcj; noftri Gloriofifs. Hieronymi, 
& omnium San&orum . 


mcrpirwr statvta cowgx^gatiowis 

Monachorum Eremitarum eiu/dem SanEti Patrii Hic J 
ronymi , reformata anno i 6 1 o. per latres ad id dcleftos 
per I lluflrijjimum , ac 'S^euerendifjtmum DD. Antonium 
Mariam Epfcopum Praneftinum S. 7^ E. Cardinalem 
gallum nuncupatum , eiufdem Congregationis a fanffa 
S ede Apojlolica ProteElorem deputatum • 

Praefatio . 


V O N I A M perfonis/ub fuafli Re- 
ligionis iugo Dei (eruitio dicatis , 
omnia habere ordinata maxime c5- 
ucnit,& bene dilpofita*, inde enim 
Religiones Ordinum nomen fueruc 
confequtae, quia icilicet omnes xn eis 
degentes fub quibuldam ordinibus, quoad cuiufi), Re- 
ligionis principalia inftituta regantur, & viuant.ldeo 
Maiores noftri in generali Capitulo congregati qu#j . 

" C dam 1 

. A — 1 ■■ - 
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l8 Statut.Congr.Monach. 

dam Statuta {Ibi , & poftcris a (Tum pfcrunt , fub quibus 
viucrc, flare, & profiteri , ac pixdidtae Congregationis 
Monaften* , loca peifonas regere, & gubernare te- 
nerentur . Cum nihilominus omnis lex humana fecun- 
dum diuerfam temporum, locorum, ac perfonarum ra- 
tionem ( maxime quse alterius difpofitioni ,& a udior i- 
tati fubiacet ) muretur i ob i dq> Dccefle fit huiufmodi 
legea quandbq* reformare,^ temporumyae aliarum cir- 
cunftanriarum rationi, fupcriorumq,- difpofitionibus 
accommodare. Hinc nos Pr^pofitus Generalis di£bc 
Congregationis ,& Monachi reformationi prodicto- 
rum j>tamtorum,vtfupra,pr;cfe£ti, nolentes de hoc op- 
pottuno remedio no<lrz Congregationi vllatenusdch- 
cere,Sratuta huiufmodi a Maioribus nofiris aflnmpta, 
fecundum reformationem a nobis fadam,de nouo no- 
bis,alijbp dictae Congregationis Monachis, & Fratri-* 
bus pr^fentibus ,& futuris affumimus, volumufq,* nos 
deinceps teneri fub cis ita reformaris vi uerc , & 11 are , ac 
Monalteria,loca,& perfonas praedictae Congregationis 
regere, & gubernare , poltcrofq; ad hanc Congregatio- 
nem venturos fubcis profiteri • 

e ' * • ' \ t* i * i • 0 • , v 
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■ < De oh i erum dii circa officium Diuinum* 

CAPVT I. 

: » 1 1 ^ ni p ^o , v»\i • y, *, k e t* i t* iTj!, 

V M debita Diuihi offici jpcrfbIlitio fiV’potiflK 
; muni Clericorum opus-* volumus idcirco in* 
primis , aefiapuimus*, v$ officium Qiuinumin noftta 
" h . " O Congre- 



D.Hieronymf. Cap.t. ip 

Congregatione i ii xta Breoiari j, & Miflaiis Curii R<j- 
manxdc mandato Sancta: Sedis reformati, vel pro tem- 
pore reformandi rubricas diftinde , punduarim, ac de* 
uote faciamus , feu dicamus , quatenus , luxea paterna 
Diui Auguftmi in Regula traditionem ,hoc verfctul 
m corde, quod profertur in ore. . ^ 

t. Dicaturq, totum in Choro temporibus ftatutrs, 
nec non officium B. Maria: , ac Pfaimi P^nitcntiales , & 
Graduales r & officium a Mortuis, quoticlcunq,- iuxta 
pnedidas rubricas huiufmodi funt dicenda, acMiffifc 
couentualis (logulis diebus celebretur in omnibus Eo 
clefijs Monaiteriorum noitrorum, vel decantetur , vbi 
commode heri potdt. 

3. Et quoniam etiam in ei flem rub ricis ad mi rrirnr> 
vtprarter fandos, qui funt Caledario Romano adicrip- 
ti,apud lingulas Religiones ,& Congregationes de il- 
lis quoq,- landis fiat officium , quorum dies fcftiui,iux- 
ta earuudem Religionum,& Congregationum appro- 
batum morem, in carum Ecclelijsconfueucrun&cele- 
brari: Ideo nediucrfitas circa hoc in Congregatione 
noftra amplius oriatur, deferibantur innoftro Ordina- 
rio figillatim horum fandorum dies, quorum apud 
nos elt approbatus vfus , vt in noftri«s Ecclefi js eorum 
officia fiant, & fub quo officio celebrari debeant expri- 
matur . Ncc deinceps circa hoc aliqua fieri liceatim* 
mucatia r aut innouatio,ni(ireper Capitulum genera-*' 
le diligenter prius dilcuffa , & ex vald£ rationabili caufi 

{ >cr particulare eius decretum admittenda , cui Capitu- 
ogenerali tamu hanc facultate referuata effis volumus. 

C & 4. Cumq,- 
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4. Cumque apud Deum maxime At meritoria fre- 
quens , & cx animo pro defun&is depraccatio,ncc maio- 
rem poffint (erui Dei repehendere grati animi Agnifica- 
tionem ,quam vt bcnefa&orum animas affiduis,& dc- 
uociffimis orationibus,quantum poflunt, enitantur iu- 
uare: Ideo volumus , vc in omnibus Monafteriorum 
noftrorum Ecclcftjsdcuotedicantur in Choro fuis te- 
poribus officia a mortuis, tum ftaruta vtfupra cx rubri- 
cis b re u i ari j, tum confueta lecundum vfum noftrz Co- 
gregationis, vel ordinata in Capitulis generali bus,nim 
debita ex obligationibus diuerAs temporibus noftris 
Monaftcrijs fic locis fufceptis . Ac celebrentur pro cif* 
dem Miffie conuentuales,& priuat$ , rccitenturq; a Cle- 
ricis officia priuatim, & a laycis Fratribus confucrar dc- 
prarca^oncs fecundum Angulorum declarationem fa- 
ciendam in Ordinario. Fiat praeterea in noftris publi- 
cis, & priuatis orationibus frcquens,& deuota fratrum, 
acbcnefa&orum noftrorum defun&orum memoria, vc 
Deo miferante , eorum animae verum refrigerium , ac 
perferam quietem 111 Coelis quamprimum recipere 
mereantur. 

5* Quoniam vero omnes decet Diuinam bonitatem, 
quantum pro ftatu luo cuilibet datur,laudibus celebra- 
re; Ideo volumus,Fratrcs noftros Conuerfos, Com- 
mi(Tos,ac Donatos, leu Oblatos ad recitationem quocu 
proprij offici j Angulis diebus teneri: Itavt Conuerfi 
pro M atutinis dicant quotidie . 3 3. pro V efpcris 1 a.pro 
qualibet autem caeterarum horarum , (cilicet Prima, 
Tertia, Sexta, Nona, ac Completorio . 7. Pater nofter 
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cum Aue Marianae ad magis exprimendam Diuinam 
laudem addant in fine cuiuslibet . Gloria Patri &c. Si* 
cutcrar&c. Dicant etiam quotidie pro benefactoribus 
viuis , & defunCtis. 10. Pater nofter cum Aue Maria, 
quorum quinq; pro viuis terminent cum Gloria Patri 
&c.& alia quinq; pro defunCtis terminent cum requiem 
aeternam &c. Commiffi vcro,& Donati, fcu Oblati di- 
cant quotidie pro toto fuo officio 33. Pater nofter cum 
Aue Maria ,$c ea concludant cum GloriaPatri &c.vt- 
fupra. Dicant etiam pro benefactoribus lingulis die- 
bus 1 o. Pater nofter vtfupra quemadmodum Coucrfi . 
6 . Sciantq-, huiufmodi Fratres noftri, cos in gremio 
Religionis nobifeum in vinculo pacis,accharitatis et 
fe receptos, & participes efTe omnium gratiarum,priui- 
legiorum ,&conccilionum tam Ipiritualium^quamte- 
poralium ,quas a Summis Pontificibus, vel ab alijs no- 
ftne Congregationi , cius locis , & perfonis quomodo* 
libet fuerunt concedar, vel in futurum concedentur. 
p: • ; 'xvi * ' v i ’ ’ 1-4. ' kv t tTI * 0 

Quomodo Monachi debeant tempus quotidianum impendere , 
O dejilentio locis, temporibus debitis feriando. 

'£ : [ 1 • ■ • ' ) U/ ’ .<,• 1 K 

► CAP VT II. ' » 

**• * * fr v*i>»n Vii**>* tincsa 1 

7. Via nihil cft tempore prartiofius,tcncnturquc 

^-^•ob id prxfertim perfonar Deo dicata: , il- 
lud caute ,& bene impendere. VoIumus,quod noftrae 
quotidianae aCtiones hoc mododifponanrur-, Videlicet 
per totum annum media noCte, vel quali dicantur Ma- 

tutmac 
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tutin* preces, quibus expletis Monachi orent aliquan- 
c u!u*t> ad nucum Prioris . Hxc tamen oratio > ve com- 
mu meer, non dilongecur vkr.i dimidium hora?, veJ qua- 
fi. Infohs autem ortu, vel alio tempore opportuniori, 
fecundum conluctudinem locorum, pullcturad Prima, 
infra quam pullationem illico praeterita: -hebdomada 
hebdomadarius, vel aliuseiusiocodicat primam MiC- 
fam,& fuccefliue qui voluerint, vel debuerint celebran- 
te, ceUbrom,feeudum ordinem ftatuendum a Vicario, 
fi ita expedierit. Pra?di<Sta autem prima Miflaadmi- 
pus fcmel in hebdomada dicatur pro defun&is Fratri- 
bus, & benefa&oribus Congregationis. Finita autem 
Prima fit competens hora ad orandum , vel legendum, 
qua craniada pulletur ad Tertiam, poft quam, vel poft 
Sextam diebus fetialibus, dicatur, vel decantetur Milia 
conuentualis , & ea expicta , vel Sexta abfoluta catur ad 
prandium diebus, quibus non ieiunatur. Diebus aure . 
ici uni j , poft Scxr am occupentur Monachi vlq^ ad No- 
nam in ltudijs, vel ali js exerciti jshoneftioribus, etiam 
ad dilpofitionem Prioris,!! ei videbitur . Nona autem, 
acM.ilfa conucatnali his diebus ieiunij abiolutis eant 
Monachi ad coenam,ad quam, licut,&ad prandium,ac 
collationem femper aliqua ipimualis,& proficua ha-^ 
beatur le£tio,ac aliquis cx Monachu iunioribus certe- 
ris deferuiat . Poft rcfe<ftioncjm vcrt^ac de mote in Eo 
clefiagratiaruma6tioncm,tranfa6ba vnahora,vel quafi 
adhoneftas,ac proficuas collocutiones:, ac ad lectiones 
a Nouitijs pr^uidenftaSjpulfctut afefto Rcfiirredionis 
QomiiOi vlq-, ad Calendas O&abns ad dormitionem. 

- diurnam^ 
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diurnam,& tunc fe recipiant Monachi ad fuas cellas ad 
dormiendum, uel quielccndum . Poftquam dormitio- 
nem, uel reliquo tempore poli gratiarum adionem di- 
catur Nona, uel officium defundorum,fi fit dicendum. 
Quibus expeditis uacent Monachi iterum ftudi js , le- 
dioni, orationi, uel ali js honeftis occupationibus ufq,- 
ad Velpcras,nifi aliter fuerint per obedienciam occupa- 
pati. Diebus tamen Dominicis , ac ali jsfeilis colen- 
dis flarim poft Nonam , uel officium defunctorum le- 
gatur in Capitulo a Superiore ledio communis, uerna- 
culo idiomate , ex uicis Sandoru m , fecundum exigen- 
tiam temporum, per dimidium horae, uel quafi. Ho- 
ra aurem competenti puifeturad Vefpcias, quibu* di- 
dis impltcentur iterum Monachi urfupra . Hora fimi- 
litcrconucnierti pulletur ad Completorium,poft cuius 
rnitiu legaturin Capitulo ahqualedio ex Sacra Scrip- 
tura, uel ex Patribus,uel cafuum confcienrise luxta Do 
crecum Conci Jij Tridcncini , duratura ad nutum Prio 1 - 
Tis,ac deinde proficifcatur ad Chorum J & ut in Ordina- 
rio, Et abfoluco Completorio orent fecrete per dimidii 
horae, uel quafi,ac pulfato interim Cymbalo ad con- 
uocandum Fratres Laycos ad benedidionem a imperio 
re , uel etiam indulgentias llationum , fi opus fit perci- 
piendas' ( quacafu poterit abbreuiari o ratio j Prior, (eui 
Vicarius in eiusabfentia ,hylopum cum aqua benedi- 
dademanu Verficularij accipiat^ omnes ante AltarO 
fu per facies fuas prollratos afpergat,ac benedicatder 
more. Poftquam benedictionem de Ecc 1 e fia cg rediens 
do,temporibusaeltiuisproficilcantur adc^nam^uel jen- 
taculum. 
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taculum,feu collationem diebus ieiunij , hycmalibus 
ucro temporibus fc recipiant ad fuas cellas , ucl alibi, uc 
ibioedupentur in ftudij$,uel le£liombusutiupra,doncc 
hora competenti , fecundum Prioris difpofitionem, eat 
adcoenam,uelientaculum. Quibus peifeft is, acpoft 
refe<5tionem,& gratiarum asionem ,honcftamquc, ac 
utilem iutcr fe uerborum alloquutionem , ac prxftitis 
alijs ncccffitatis operibus , fpatio vnius horae, vel quafi 
pulletur ad dormitione no£turnam,ac ftatim omnes fe 
* adfuoslc&os recipiant, vt ibi in Domino quiefeant. 

8. Volumus autem, noftros fuperiorespofle difpcn- 
fare in hora Matutinorum, maxime vbi paucus eft ad- 
modum Monachorum numerus ,&occafione (ludio- 
rum, feilicet vt magis , vel minus differatur, ac ftudijs 
accomodctur , fic etiam de alijs horis, dummodo talis 
cxceflus non fiat, qui contradicat probato Congrega- 
tionis noflrx inftituto . 

9. Et quoniam a fapientedi&um eft . Mors,& vita, 
in manibus linguas funr, &: iuxta vulgatum illud, a bo- 
nis quoque fxpe (ilendum eftildeo volumus , quod (I- 
lentium in noilris Monafteri js obfeructur his tempori- 
bus,& locis •, Ici licet a pulfu Completori j,vfque ad Pri- 
mam fequentis dici,& a pulfu dormitionis diurn$ vfquc 
ad Nonam tempore, quo in dic dormitur. Similiter 
autem omni tempore (eruetur filentium in Choro Ec- 
elefix, in menfa, in Clauftro principali, in Refe&orio, 
in Dormitorio, in Cameris priuatis,acin Cellis Mona- 
chorum,& FratrumjQuas quidem Cellas, vt commu- 
niter ,abfquc Prioris licentia nulli mgredi licebit. > 
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10, ;XT Olamus quoque , quod fextis ferijs fdie- 

s V bus tantum praecipuis colendis exceptis ) in 

'memoriam Paflionis Domini Noftri lefu Chrifti . Hac 

* 

poft Completorium in Capitulo difciplina communis, 
cum Pfalmo Miferere, ac oratione fecundum confueta- 
dinem,&forma,vt in Ordinario.Si veroin aliquo Mo- 
naftcrioium praedi&amdifciplma pluries in hebdoma- 
da Priores fieri voluerinr, id non folumnon prohibe- 
mus, fcd in Domino vehementer hortamur. 

11. Eifdem quoqi fextis ferijs Ioco,& tcniporecon- 
fuetis, praemiflodemore fono Campanute ad conuo^ 
candum Monachos, & Fratres, reneatur Capitulum 
commune culparum , in quo per omnes ante Superior 
rem fupei facies fuas proltracos dicantur figillatim cul- 
p^,acper eundem Superiorem poenitentia? imponan- 
xur> Et fiat omnino fecundum modum ,& formam, vc 
in Ordinario . Et hoc nifi fexta feria occurrat feftum a 
populo colendum , huiufmodi enim fefto tali die oc- 
currente teneatur Capitulum culparu Sabbato fequen- 
te > vel alia eiufdem hebdomadae die , ad difpoficionem 
Prioris , Si tamen Prioribus videbitur , vt quibufdam 
alijs diebus,fecundum moreantiquum,dicantur quoq-, 
.poli Matutinum culpae breues,hoc pariter, & admitti- 
mus ,& in Domino monemus. 

•ia. In Capitulo vero, culparum nullus, prsterquauk 
Xu D cx 
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ex charitatc proclamans , nili a Superiore intdrroganis, 
aut iuffus,vel falcem de cxprelfa illius licentia loqui prat- 
fumat , idq,- omni rcuercncia, ac humilitate pr£ltet,cuU 
pas fuas non exculando , non mendaciter negando , vel 
malitiose occulcando ,lcd .potius crubefcendo , fponte 
i :onfitendo,&corrc&io«i ,ac poenitentiae humiliter fc 
3 iibmittendo,m his enim magnum illius ab antiquo in 
Religionibus optima ratione inllit uti adus mentum 
utum elt. - u- 
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«t 3^/^\Voniam in ReguIa (criptum eft • Carnem vo* 
V-^dram domate ieiuni)s,& abili nentia c lea: , & 
•potus , quantum valetudo permittit*, iic ieiunia maxi- 
me eleuanc Monachum, hominem fcilicet contempla- 
'Ciuum,ad cceleftium confiderationcm : Ideo volumus, 
ac dillride mandamus, vc praeter Quadragefimam , ac 
-Aduentum Domini,& omnia alia ieiunia a Sanda ma- 
-cre Ecclefia llatuta , vel ftatuenda , qu? inuiolabilitcr , 
& ad vnguem ab omnibus nollri mllicuti profefTori- 
bus obieruandain pnmiseflc intelligimus, omnibus 
quoque lexcis feri js , nili Iit felium colendum , ieiunc» 
,mus. Irem m vigili js Beatiifimi Patris nollri Hiero- 
nymi , Beati Patris Augullini , Alcenfionis Domini., 
Corporis Chrifti,Santtiflimae Trinitatis, Naciuicatis 
<Bcat£ Mar^Patroni Diceecfojac Patroni juropris Ec- 

T — T “ cleG* 


cleGar icianiar vbiqucex particulari noftrae Congrega- 
tionis deuotionc celebremus * Item in omnibus no fixis* 
Mona-fterijs obleruentur confuetae Religionis noftnc 
abfhnenti&a Calendis Q&obris vfquead Refurredfcio-. 
ne Domini, diebus tantum praecipuis colendis exceptis, 
*4. Abftineanc etiam Monachi,&Fratesnoftriaca&* 
nibus in perpetuum iuxta Religionis confuctudinem*. 
nec prae ferti m eas vllo modo in Rcfe&orio comedero 
cuique permittatur, praeterquam in Monafteria San- 
tftoram Bonifaci AJcxlj de Vrbc,ob particulare pii-* 
Uilegiunt ei cancellum propter aeris intemperiem., 

1 15. Excipimus tamen ab hoc ftatuco inhrmos,ac de-- 
biles, & quatenus loquitur de abftinentijs Religionis,, 
itinerantes etiam per obedientiam . Infirmi autem , Sc 
debiles iunt in propofito per Priorem iudicandi , qui fi 
iei unarent, veJ abfiinerent,verifirailitcr prsefumererur, 
cosingrauiorem infirmitatem incur!uros,&: fi h?c non 
praeftarent, fanitaccm prittinam cfiius recuperaturos . 


- De infirmorum, aciiofpitum cura ddkitenda, 

-uj m!.: i iri 'ji. ' 
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ffi rftscT*« firtin iPrv fiulifn tyrtoiic^ ) .•>:: oD riiHh&rnxcSt 

i* C. /~*iV m charitatis opus maxime in adi unandis , ac 
fubleuandis Frarribus infirmis cnitcat,& dicen* 


tc Domi no y Quod vni exminimis meis fccifibis > mihi> 
fcciftiSyin illis Duo defer uiatur.. Ideo iuxta Regulam^, 
i€groranrium,(eu poft xgritudrncnureficiendor um/i^ 
ue aliqua imbedlhcace^ ctiara,' fine febribus, laboran^ 
— ',7T ~ ~ Da tiuxn 
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tium,cura vni alicui, cuius animam timor Dcipoffi- 
dcar, ini ungatur, vc iplede Cellario petat,quod cuique 
opus effe perfpexeric , ac cuique fecundum infirmitatis 
indigentiam ex charitate dcleruiat. Et fi fieri poccft, in 

J uolibet Monafterio fit domus infirmis particulariter 
eputata,cum fuis officinis neceflarijsjinuifeancurquc 
frequenter a Priore, & alijs,acab omnibus chantati* 
opus eis exhibeatur. 

i 7. Sit etiam, fi fieri poteft, domus Hofpitibus parti- 
culariter de(Iignata,quorum cura alicui dilcreto,& ido- 
neo demandetur, qui eos benigne, &hilaritcr excipiat, 
comitetur , ac ad Hofpitium dcducat,iuxta formam, 
praderibendam in Ordinario, curetq; vt debita iexuitu* 
Cis officia eis opportune (uppeditentur • - 

t :ui v>m *De ohferudtndis arca halitum • 


1 8. , VT E circa habitum diucrfitas innoftra Congrc- 
IMgatione oriatur, Monachi nollri habeant tu- 
nicam fuperiorem talarem , fitq,- albi coloris , ac iuxta 
formam in Congregatione nollra vfitatam , quam in 
nullo pocnitus inpoltcruifi variari dittri&e prohibe-: 
nyis. Habcantque fcapula re fulci coloris, fcu leonati 
oblcuri ,cum capucio paruo,pr6coopcricudotantuin 
capite,Gne4iependenti a aliqua , quod quidem fcapularc 
fica 1 ^ i-— — 1 — - J — A - J J n almos , vel pa- 
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Habeant etiamcucullamdcfupcr debitis temporibus vc 
infra deferendam, fimiliter talarem, ac hifci coloris,cu- 
capucio habente dependentiam vnius palmi, vel quafi, 
et quod humeros in latum no excedat,cuius etiam Cu- 
cullx manicx protendantur vitra manus per duos pal- 
mos, vel quafi, finrq-, amplae per duos palmos vel circa. 

1 9. Quam quidem Cucullam Monachi (ficut,& No- 
tiitij Cappam,ac Conuerfi,&: CommilE Mantellum 
quotidie defferant in Choro, & in Ecclefiaad omnes ho, 
ras prxter Sextam, Nonam, & Completorium ,& prx-. 
ter rem pus, quod eil afefto Refurredioms Domini vt 
que ad felium findi Patris Hieronymi, imo ipfa quo- 
que die RefurredionisDomini poft Miffam maiorem, 
etiam per totam eam diem , fi velint deponeie poflint,, 
luxta antiqua ftatuta,extra Ecclefiam,& M onallerium 
Cucullam Monachi, Nouitij Capp?m,Conuerfi,Com- 
milliueMantellum omni tempore geilent . 

10. Nouitij vero vt internolcantur a Monachis pro- 
fe (Iis, habeant (capulare breue pertingens vfque ad ge- 
nua cantum, vel paulo vlterius,ac Joco Cucullxhabeant 
Cappam quafi talarem ciufdem coloris, & cum capucio , 
fimili ficut Cuculla. Qu? quidem cappa fit claufa a par- 
te anteriori ad collum per dimidium palmi, vel quafi, 
& qua etiam vti polline Monachi icinerantes , vel necet 
(itatis caula oltiarim elcemofynam perentes . 

»ii Conuerfi vero habeant pro habitu runicam fupe- 
riorem albam, &*alarem,cum (capulare habente capu- , 
cium fine dependentia , ficut & Monachi . Loco autem 
Cuculis habeant Mantellum defuper fufei coloris fine 
. ^ capu- 
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tfapucio. Eorum vero ,qui Nouitij funr,fcapularcfie? 
breuc, pertingens tantum vfque ad genua, ficut&Clc* 
wcorum Nomiorum. 

zt* Commifli vero noftri induantur dc more tunica 
talari,fulci quoque coloris ,& luperinduantur mantele 
lo eiuldcm coloris, &: formE, ficut & Conucrfi . 
xjf. Donati tandem, (i u e Oblati intra Monaftcrium* 
manentes habeant guardacorium,fiue tunicam fupe- 
riorem breuem dc panno fulco,feu grifeo nigro ,ideft> 
leonato obfcuro. Ali j vero degentes extra Monailcrium 
ycftiantur honefte luo modo. 

Sitq,- cingulum omnium noftrum de corio albo* 
Pannus quoque veftium prxdi&arum fit ex lana, vilis,- 
& non magni praetij, licet Cuculla, lcapularc,&cappa* 
huiufmodi pollincefleex panno magis leui,non rameni 
magni pr^tij . Coetcra omnia noltra indumenta fine, 
quoq,- lanea, praeter femoralia , quae poflinc elTelineau 
Et fi fieri poteft, fins albi coloris^piaeter biretum,quodi 
fit fulci coloris , ficut fcapularc . 
z $• Quodq; pro dormiendo vtamur ftramentis paleis 
cum culcitra lanea , ac lodicibus laneis^xcepcisnihiio- 
minus infirmis, ac debilibus vtfupra . Quamquam ad 
caputhabcre pollimus capitalia deplumis, etiam coo- 
perta panno lineo,ac pannis lineis vti pro cooperiendo 
tantum capite . Itincrantes vero iale&is iaceant , ficus 
inuenerint. Vbiq,- aurem exiftencesdormiamus cum. 
tunicella,& Icapulari falrem par uo, exceptis quoqy infis* 
mis, ac debilibus vtfupra • 
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De ob/eruandi* cire a Capitulum gener ale , & primo de terfr 
1 pore , C 7 * loco , in quo debet haberi , de perfonis 

i ad ipfum conueniendh • 

CAPVT VII. 

" . ' # 1 , » - . * j 

!► r i { ) jf ' ' *• * ' * 1 \ ‘i 1 ‘ > l! ^ ‘ * ** * ' 'h, ^ ^ 

*%C. /"1 Apitulum noftrum Generale iuxtadifpofitia- 
V-* nem BreuisGrcg. XIILfub Dac. Rom^dic 
1 3. Mai j 1584. aciam multis temporibus in Congre- 
gatione noftra obferuatamcofuetudinem,fubJato om- 
nino prilco vfu celebrandi ipfum finguloanno,celcbrc- 
tur tantum de triennio in triennium . Acincipiaturfe- 
ria fecunda immediate fequente ad Dominicam tertia 
poli Pafcha Refurrcdtionis , continuandum , vt com- 
muniter, vfq.- ad feriam fecundam (equencis hebdoma- 
dae inclufiue, ac vitra prout negotiorum indigentia po 
ftulabit. Si vero Fratres Hifpanieflent venturi , diffe- 
ratur vicp ad feriam fecundam poil Dominicam fecun- 
dam poli Pentecoffem . 

ij. Poterit tamen Pracpofitus Generalis cum aflenfu 
:Deputatorum,feu Conlultorum, propter aliquas vrge- 
tes caulas, videlicet belli,famis,pellis,&: fimiiium,tun- 
pus celebrationis ipiius Capituli Generalis differre, & 
etiam praeripere, prout neceilitas exiget . 
a 8. Durante vero huiufm odi triennio interim fingu- 
lis annis , tempore quo fupra , Prsepofitus Generalis, & 
Conlultores,qui pro rempore crunt,pro nonorum, fi eis 
expedire videbitur, Vicario”um,& Akonomorum.elc- 
&ione,ac familiae cuiuicunq; Monaikerij ailignationc. 
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ac aliorum infra annum occurrentium negotiorum ex- 
^editione congrcgentur,&Congregationcin annualem 
a nobis vulgo appellatam , Dictam , conficiant , quam 
etiam potent Prsepofitus Generalis vtfupra aliqua vr- 
gentede caula differre,& vtfupra. 

*9. Habeatur autem prsedi&um Capitulum Genera- 
te, vt communiter in Monafterio HolpitaIetti}*vel alibi 
addifpofitionem Definitorij, ita tamen quod&itMd- 
nafteriain alijs Prouintijs haberemus, femper celebre- 
tur in Monafterijs Italiae. Et iuxta ordinationem fa- 
-ftam de anno i 5 5o.infine cuiuslibet Capituli Genera- 
lis , per publicum ipfius Capituli decretum itatuatur,& 
edicatur locus,in quo erit celebrandum fubfequcns Ca- 
pitulum . Nec poilit deinceps locus huiufmodipermu- 
* tari,nifi caula belli, famis, peltis, & fimilium approba- 
da,per Pnepofitum Generalem cumconfilio ,&aficn- 
iu Confultorum . 

30. Ad quod quidem Generale Capitulum accedere 
teneantur omnes in eo vocem habentes,lcilicet Reucre- 
diffimus i ple Prsepofitus Generalis,ac Pater Procurator 
generalis , ccereriq; Priores omnes cum fingulis fuis 
Procuratoribus in (acris conftitutis , ac Vifitatorcs ex 
difpofitionc ftatutorum antiquorum. Item ex Breui 
Iuli j II. DarRomac die tertia lunij 1505. Definitores 
Capituli proxime prxteriti . Item ex ordinatione fa6ta 
de anno 1 5 90. &confuetudme deinceps feruata, Con- 
fultores . Hi omnes ( nifi aliter inhabiles fuerint ) prae- 
fixo termino pcrfonaliteradfint in Monafterio, in quo 
erit tenendum Capitulum Generale. Nec caula infir- 

nutatis. 
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mitatis » aut alterius impedimenti poffirit vices fuas irf 
cligendoalijs committere , aut iuxta Cottciit j Tfidenti- 
m Decretum (eff.i 5 .Cap. 6. Superiores, aut ah j votdab^ 
(entium fupplere vale^ttit . Decernentes infuper , quod 
praeter fupraferiptos vocales nemo impofterum>po(Iic 
habere vocem in Capitulo» nifi de mandato Sandfcifli- 
mi ,& Sedis Apoftolicae in (criptis prius' obtento, bi 
tamen aliquis ex Prioribus legirimofueritdcterus ima 
pedi mento , teneatur per litteras Capitulo Generali di- 
&um impedimentum fignificarc, ac officio fuo in didh* 
litteris dc fafto renunciare , petens humilircr mifericor- 
diam deculpiscommilfisfibi fieri» & ab ipfomec officio 
abfoluij Si vero id non prac(literit,intelligatui’ nihilo- 
minusadiito otficio vacare yiac alius cius: loco fubfti- 
tua tur . «' V idratores vero legitimis impedimentis vtfu- 
pra decenti , plenam Gapituloi Generali in (criptis itn it-* 
eant fuse vifitationis relationem» quam etiam praefente** 
oretenus » vtfufius capite proprio dicetur» efficere de- 
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*cm, morum reformationem, ac Congregationis coiw 
(eruationem, & propagationem , per Praepofitum Ge- 
neratam , vel alium , cui ipfciniunxeric , breuiter , ac le- 
liose fa£ta » verbis prx ferum ad perliiadcnduni eflSca- 
cifltmis , ex Sacra Scriptura deducis / eligantur per om- 
nes dc corpore Capituli ( ex illis tamen tantum,qui fune 
de corpore ciufdem Capiruli,ac prsfenccs ) fecundum 
formam con fuctarn icrutinij , Definitores nouem , ex 
quibus ab eiidem elegis Definitoribus > poli renuncia- 
rionem,ac vacationem Pratpofiti Generalis deinceps, 
fiendam, vnus eligendus erit in Remorem CapituliGc- 
neralis., i > 

31 . Huiufmodiq^ Re&or, ac Definitores , PraepoGtL 
Generalis , & Priorum renunciationes recipiantycorum» 
abfqlutiones faciant, ac vi litationum relationes audiat^ 
quotidieq; omnibus publicam , & priuatam audientia 
exhibeant, ac Priores alios Officiales de nouo eligat, 

in ommbufq.-prouideant, prout fuerit opportunum • 
Habeant igitur, durante Capitulo , plenariam potefta-i 
tem dcomnibus,& lingulis noftrac Congregationis nc- 
goti js, tam in capite, quam in membris , tra&andj, 
agendi * ordinandi , porrigendi , puniendi , & priuandi , 
necnon om n ia, & lingula etiam de nouo faciendi, di- 
Iponendi definiendi , quae procommuni ftatu Con- 
gregationis ,eiufq* incremento fcelici viderint expedi- 
ie,dummodo ft at ut is hispon fuerint contraria; C^up^ 
4 d?: a li < i uo criplis Definitoribus erit tra&anduai,imc- 
lim iplede Definitorio exeat, ac poteftas fuper hoc rpr’ 
dWat tota apud alips . 

.«.a a 11 ’ Oidl- 


D.Hier6aymfc JCapp. 35 

$ Ordinationes tamen qutecunq,pcr Definitorium* 

-fcii Capitulum Generale infarctum hend^e plenum ro- 
-buriaevim legis non cedpiant^nrfi per tria Capitula 
Genera lia continuentur *& approbentur ip pra&ica po» 
11 ntcrim tamen obferuentur , & in pra&ica po*. 


orantur 1 


mi non aujiioq&ri 0 ruyiut 
Siisti ni n.3 'trnoi *nt o oLomo ‘.'urt^fnnionnr.^^ 

HenittcMonc r Tr<tpojiti G eneralis , *C$* *7 } rior i tim 0 
<v ac ationt^c* urorum Ojjicialtu tkv 1 . < 
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5 4. t 1 Adcm die & ptandio poft Nonam , Vel alia ho» 
^ . r XI/ ra opportuniori, qua videbitur Patri Ptfpofi-» 
to-Gcncrali, pulfatade more Gampantila ad congiega- 
tdum Capitulum ,accongregads omnibus Capitulari* 
bus in loco ad id deputato per Ordinem fedentibU^i 
illico Pr$pdfitus in medio coram Definitoribus proftra 
tus dicat culpam (uaffl de male adm ini ftracis , renun- 
cierq* officio -Pra?pdfitutae pariter* & Prioratus , petatq; 
cum inftantia^ rrtifericbrdiam (ibi fieri cum accepta- 
tionerenunciatiortisfu&,acab(olutione. Cuius renu- 
ciationem admittendo y refpondcatur ei perantiquio- 


rem 


per 


l Definitorem*» Nbs Vigore poteftatis nobis tradit^ 
Capitulum noftrum Generale , ac per Statuta Apo- 
itolica noftne Congregationis acceptamus renuncia- 
tionem tuam, acte abfolpimUs ab officio Prxpofiturae 
Generalis pariter , & Prioratus. Surgc,& vade ad lo- 
tum, qui tibi competit. Ac ftatim poft Przpofiti ab- 

£ a folutio* 
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folutioncm vc di&um cft , fiat Rcdoris cledio ^ Qui 
durante huiufm odi Capitulo fitomniu caput, ac om- 
nibus praefit 2 Ni fi tamen contingat, aliquem ex Defi- 
nitoribus eligi in Praepofitum Generalem , eo enim fic 
cledo volumus dati m omnino cefiarc officium Re&o 
tis . Si aurem eledus Praepofitus non (it de numero 
Definitorum , nullo modo fe intromittat in Definito* 
rio , nifi quantum ipfis Definitoribus vifum fuerit . 

3 5, Deinde ccetcri Priores fecundum antiquiorem 
Monafteriorum fundationem figillatim idem cfficianr. 
Quorum renuncia v tiones acceptando refpondeatur eis 
per Redorem modo quo fupra . 

36. : Coeterorum vero Officialium officia abfque ali» 


3 ua renunciatione intelligantur vacare. Quemadmo- 
um etiam fi contingat , aliquem ex Prioribus praten- 
tem non efTc, aut ad u non ren unciare, eius mhilQmi* 
nus officium volumus, yt fupra didum eft, vacare* 
Hoc tamen declarato > quod Piiorcs , qui legi- 
timo impedimento detenti ad Capitu- 
V lum iplum non venerint, in fuis 
r ;u offici js adminiftrenit .vfif 
ad certam notitiam 

1 nou» definitionis ipfius Capituli * orip Jm » 
{icut&cceteri officiales*:, i c »i 
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Dc elcEliont noui Pr<epofiti Generalis , 7 y riorum,&' aliorum 
Officialium y tum in Capitulo Gener ali, tum medio ' * 
tempore fienda eiufdem Prapofeti, . t; 


-$ftt iiJ li> t 'J Uj i 

! 


Generalis auctoritate • 
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37. TJ* Le&io futuri Praepofiti Generalis fiat , vtdi- 
-L-' ftumell deejechone Definitorum, per Mo- 
nachos omnes in Capitiilo Generali vocem haoentfs,# 
qui perlonaliterdi&a:ele6cioniinterfinc*& per fcipfos 
fuffragia fua exhibeant , non autem per interpofitam . 
perfonam,& fiat feruata forma Concili j Tridcntini . 1 
3 8» ‘ Prepofitus autem fic canonice ele£his,co iplc fif, 
&intelligatur Apoilolicaau&oriiate confirmatus Pxje- 
politus Generalis totius Ordinis nolhi . Similiq; au- 
ftoritace per omnia fungatdr medio tempore > qua & 
Capitulum Generale fungitur, dum celebratur,illodu- 
taxat excepto , quod nuliomodopro communi flatu 
Congregationis ordinationes condere polfic . Alia ve- 
ro qu$cunq-, grauia, fi occurrerint, cum lex Confultorfr- 
<bus fibi deputatis yfemper timore Dei prcuio y poterit 
-vtiliterexpedire . Tempore icadp intermedio praefentis 
.Statuti auctoritate , a lan£la Sede Apoftolica confirma- 
ti poterit , & valebit per fe , vel alium , feu alios Decr«» 
tum interponeic> & au&or i ratem , & aficnfu m praedare 
locationibus ad noucnnium , & bona m emphy teufim 
dariconfueta,nundum Monaflerio incorporata, in em- 
<phy teufim vfq> ad tertiam generationem dumtaxat c«k 
V. v*iT“ cedere» 


'3$ 'Scatut.Congr.Monach. 

«edere. "An^item terras, & vineolas exiguas, minus 
vtiles,& longe pofitas>, quae de iurc communi alienari 
polle concel Ium eft , idem Pnepofitus Generalis fine 
Sedis Apoftolicacon{enfu,Gnecdlitas fuerit, didrahe- 
re , & alienare habeat potedatem * ad vnlitatem tamen 
cuidentem Congregationis, &Monadcriorum huiut 
modi , & non aliter fa&is ,& flendis , fcu celebrandis , 
.quandocunqy in futurum dequibufuis rebus , & ‘bonis 
-ad Monadcrianodrje Congregationis pertinentibus, 
r& fpedfcantibus, Ita vccontradkus huiuflnpdi valeaht,& 
;robur plenum obtineant, per aflen fu m,,-&» decretum hu- 
iufmodi,ac fi Apoftolica au&oritatc {pecialiter fuifiene 
roborati . , Idcnup praedare poted Generale nodrum 
Capitulum, dum celebratur, . Nullus tamen alius Prior 
inferior, aut nodri Ordinis Praelatus fine fpeciali Sedis 
•Apodolicae licetia id efficere poffit . Ec ex induito Mar- 
gini Quinti contento in Bulla Dat. Galicani feptimo 
-I dus Augudi Pontificatus fixi anno feptj mo* habeat lf. 
idem Pnepofitus Generalis in Priores p Monachos 
-Fratres ^aoMonadcria 4 & loca Ordinw nodri fimilem 
4h omnibus*, & pot omnia jpoceftatem ^qualem Prior 
xMaiorisCairfeufiie pro temporcin iprtoccft/ jMQriafhaS, 
iFratres,&:M onaderia fui O r d inis, d u m eorum Genera- 
4c Capitulummon renctur,habet ,'&exorcene confueu^. 

; . Priorum yeraomnium^iVicatioruni,: Akoni»- 
artorum ,necnon Procuratoris Generalis ia Curiano 
anana;V ifitatomm^»:Confukocum,ac Magiftri.Noui- 
-tiorum eloftiofiacpci Braepofitum Generalem roii Defi- 
at oiibusipfms Capituli Generalis^ Yclpcr Rectorftp 
«•; ; . j * cum 
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cum ei(dcmmct,(i contingeret Praepofitum non efTe ele» 
dum dc numero DcHnitorum* Quas cle&iones fiant 
fecundum formam confuetam Tn Ordinario defcriben* 
dam . Et ad hoc vt fint valid$ fufficit, quod maior pars 
eligentium , vt fupracQnfenfeiit in perionam dedam . 
Praspofico vero Generali etiam affignetur perprasdidos 
aliquod Monaftcrium per ipfiim regendum , & in qud 
ipfe (it Prior , cum fecundum noAia antiqua inflicut* 
Praspofitus nofter non folum debeat efTe Generalis , (cd 
etiam Prior , ideft ille inter Priores, cui Generalis offi- 
cium committatur. * ' t»f . ,u 

40. Si autem contigerit,mediotcmporc Prarpofirunr 
ab humanis decedere , vel regulariter ab officio amouc* 
si,tuccx Breui Grcg.XIII. Datum Romae dic 2.5. Maip 
1 5 8 4. Pontificatus iui anno dccimotertio,& ex vfuiami 
in Congregatione recepto , Confultorcs illico omnes 
Priores ad le aduocent,qui infra vigcfimam diem ad io* 
cum cclebrationis.fmuraeeledionis ndui Praepofiti Ge< 
neralis pr^fto adhuc, ac infra di&um terminum huiuk. 
modi Confulcores.^cum Prioribus,fecundum formam 
vt fupra , loco Praedcfundi nouum Praspofitum Gene-t 
ralem eligant * lnterim vero Confulcor profeffionc an- 
tiquiffimus vices, audoritaremq-, Pnepofiti Generalis.- 
in omnibus gerat , Praepofitus vero ipfe (ic eledus, que 
tunc obtinebat Prioratum,non amittar,nifi didis Con-i 
fultoribus , cius etiam concurrente afTenfu , placeret ip- 
fum ad Prioratum praedefundi Praepofiti eligere , tunc 
enim, ne duo officia incom patibilia fimul haberec^prae-l 
didum Prioratum, quem priu$ obtinebat , teneretur; 
reffignarc. 40. Si 



•4*. Si vero contigerit, aliquem ex Prioribus, vel ali js 
Graduatis,aut Officialibus tempordintcrmedio ab hu- 
manis decedere , vel vtfupra ab offici js fuis regulariter 
amoueri, illorum ele&io pertinebit ad Propofitum Ge- 
neralem jcum Giofiiltoribus . N ulloxpmen pa&o, Prio* 
rum prxfertimele&io, iuxtaciufdenuBreuis continen- 
tiam , differatur vfq; ad Capitulum Generale , nifi exi- 
guum admodum tempus y vt fex menfiura , intercedat: 
Interim vero Vicarius in omnibus viccsiui Prioris de- 
fun&i reneat, nifi perPrarpofitum alius eidem Mona- 
ftcrioprasficiatur. Idem quoque pracftabit Vicarius iu 
abfentia fui Prioris a Monafterio , nifi in aliquibus 
Frior cius au&oritatera limitauerjt,autdignis de caufis 
alium. eius loco idifui abfentia vt fupra Monafterio 
profecerit. 

41. Ele&io Pratpofiti Generalis in Capitulo Generali 
fa&a intelligatur ad triennium ,iuxta difpofitioneia 
Breuis Greg. XI 11 . Dac.fubdic 1 7. Marti;. 1583. Ncc> 
durante huiufm odi triennio poffit praedi&um officium 
vacare, nifi per mortem, vel regularem amotionem, aut 
liberam renunciationem in manibus Coiuitorum fien- 
dam,rc tamen communicata cum Uluftriflimo Prote- 
&orc. Perfun&o vero Pratpofiturac triennalis huiufm o- 
di officio, nullus ad feques triennium, aut ad aliud tem- 
pus Praepo fi tus Generalis vllopado confirmetur , aut 
de nouo eligatur, , nifi elapfo a fine pr^didbi fui offici; 
fexennio ex Breui ciufdcm Greg. XI II. Oat fub die 1:5* 
Maij 1584. Si autem medio tempore in Prdbpofitunrt 
eligi aliquem contingat , elegio huiufm odi intcliiga- 
i-. ” .tuxigd':.; 



tiirfattaad Complementum vfcj; illius trienni j, qud 
«praedefun&i Praepo fici officium perdurare debebat, fi 
infrd primum femeltre contingeret vacare, bi vero pa- 
rum temporis , & minus qiiani duorum annorunia 
praedi&a eledhone ad Capitulum vfqj Generale inter- 
ceflerit i permittimus, vt in futuro proximo Capitulo 
Generali poflit ad fubfequens rrienium de nouo in Prat- 

E o ficum libere eligi , facta tamen in eodem' Capitulo 
uiuiiiiodi offici j renunciationc, & abfoluciOnc,ac per 
nouam , & liberam eiufdemmct Capituli Generalis elc- 
itionem, &: non aliter. 

43. Priorum vero efcdtio ad fingulos Prioratus in 
Capitulo Generali vt fupra fadta , intelbgatur quoque 
ad triennium ex pracdi&o Breui , ac multis alijs confir- 
mationibus fequutis ,ac confuetudine iani inucterata* 
Nec poilit Prior aliquis intra huiufmodi triennium £ 
regimine Monailerij fibi per Capitulum Generale a ffi- 
gnari, & ad quod fuit ele&us remoueri , nifi per renun- 
ciationem in manibus Pratpofiti,ac Confultorum fpo- 
te factam , aut per regularem amotionem , aut etiam 
per permutationem cum alio Priore dignis de caufis 
nendam, & a Praspofito Generali cum Confultoribus 
admittendam , concurrente etiam libero vtriufq; partis 
afieniu, ac beneplacito. EJapfo autem huiufmodi trie-J 
nio non polfic in eodem Monalterio , icd cantum in alio^ 
iterum eligi , aut ad fummum ad aliud triennium dum- z 
taxat , & non vkerius , & id valde dignis decaufi s per i 
Capitulum Generale approbandis, Ita vc in eodem Mo- 
naiicnoquisad fummumpcr fex annos continuos ob 
•iic..* , P cui- 
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fcuidentem illius Monafterij vtilitatem, aut alia valdS 
jr,atiooabiii dc caufa, vt fupra, Prior perfeuerarepoffir, 
iuxta approbaram confuctudinem aliarum Congrega*» 
tionum Monafticharum . Sin vero quis medio tem* 
porcin Priorem alicuius Monafterij aflumptusfucrit* 
poffit nihilominus in fubfequenti Capitulo Generali ad 
eundem Prioratum de nouo eligi , ita tamen quod nul- 
lo pacto vitra fexennium in eodem Prioratu vtfupri 
perfiftcre valeat . Prior tamen Monafterij Sandtorum 
Bonifaci j , & Alexi j dc V rbe , qui & Procurator Gene- 
ralis per Capitulum Generale inftituendus erit , nullo 
pa&o vitra triennium in di&is officijs permanere va- 
Icat > & ab eis faltem per fexennium vacare omnino te- 
neatur. i j. r d\fi. i: - r ; : i: 

» » * 

44. V ifiratotes vero ,ac Confultores in Capitulo Ge- 
nerali intelligantur ele£ti ad triennium quocjp & fi me- 
dio tempore electi fuerint > vfqi ad fubfequens Capitu- 
lum Generale proximum. 

45. Vicariorum tandem ,ac Aiconomorum electio 
innouetur. etiam fingulo anno in Capitulis Generali- 
bus, aut Dietis,fiitaPra:pofito Generali cum Conful- 
toribus expedire videbitur . 

4 6» Cum vero huiufmodi officijs (it annexa rtfi den- 
tia , volumus Priores omnes , necnon Vicarios , & AL- 
conomos , quantum fieri potcll , in propri js Monaftc- 
rijs refiderc : Quocirca iuxta Scatutorum veterum di- 
fpofitionem , fi Vicarij ,& Axonomi quoquomodo a 
luis Monafterijs aberunt per duos menfes, vel circa, eo- 
rum officia intelligantur vacare • Addimus idem do 
■11 j ~ t Priori- 


ftffcribus, wfi abftntia (It ex caufa concernente interet 
Ic Cogregatfonis, Vel Monalfcerij alicuius, vel alia val- 
de cogehtc per Pr$pbfitum Generalem in feripris apprei 
banda. 1 Ad GapittiluAi tarrien Generale fpediabit vide* 
re de licentia a Priepofito concerta, & videre , nequis' 
coiure abutatur. Rfeliqua autem praedanda per Capi- 
tulum Genfcrale ex cquantur, prout fufius iiiOrdinario 
deleri buntur. 

t afcj: : ron ju . nr ;< ii i»» •. u \ix'A .c*. 
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Voniam indecorum ,& inutile prorfus C6ft' 
V^Loregationi noftrse effiet , fi prxdida officiale 
dignitates iudifcrirninatim omnibus, & non tuimini 
benemeritis Monachis , qui diu fub iugo Religionis 
laudabiliter periti terunt , ac qualitatibus ali js ad nuluf- 
irfodi munera probi Exercenda requifitis fulgeant,con- 
cedcrentur: Ideo v 61 umus,&ordinaipus,qu 6 dbulluS 
pofthac in Praepoficum Generalem eligatur , hifi dc nu- 
mero Priorum, & attigerit aetatis fila: annum 40. per- 
ftiteritue in Ordine laudabiliter, & iftcertanterperk^ 1 
nos 1 8. a fua profeflione , necnon per triennium lauda- 
biliter in Officio Pfioratus probatus fucric : Non ob- 
ftanteBreui Clement. VI 11 . Dat. fub die 15. ApriliS 
1 5*9$. In rbliquis illud obferuari (Jcccrnitur * 

48. Nullilulvin Definitorem, Vifitatorem,aur Oon- 
- i ^ — p x fulto- ' 


fulcorera aflumatur , qui non fitPrior ; vel quandoque 
non fuerit laudabiliter probatus i p officio Prioratus^ 
^ut falcem in officijs minoribus per triennium, vt infra-, 
Nccnonfaltcm vnus ex duobus Vifiratoribus eligatur 
de numero Priorum , qui fit, & dicatur Vifitator maior, 
-Yt^digmcas canto muneri debita congrue feruari poffit, 
Apraedii^iq; omnes eligendi perftiterint in^jCongrega- 
tionc falcem per annos 1 5. a fua profeffione. 

49. Nullufq; in Priorem, qui non fuerit alias cum 

laude probatus vel in Prioratus officio , vel, in offici js 
minoribus ,fcilicet Vicariatus , vel ^conomatus fal- 
tem per triennium , vixeritq* in Congregatione falcem 
per annos i5.abemiffione lu^profeilioms continuos. 
Magiftrosautem Nouitiorum, ac etiam Le&ores, & 
CpnciqnatQres,nccnon Vifitatores minores^ Praepo- 
fiti Scribapi , quando per tres annos in fuisniuneribus 
Cogregationi a< 5 lu laudabiliter deferu ierint, quoad ha- 
bilitatem ad praedicas dignitates, & officia computan- 
dos efic volumus ,ac computamus inter illos,qui in of- 
ficio Prioratus alias fuerunt probati, & eo praeclare per- , 
functi • -v 

50. NuIIustandem in Vicarium, vel yEconomu ex 
ordinatione facfca de anno 1563. qui non perfeucraue- \ 
rit in Religione falce a fua protellione pet annos 1 a. 

5 1. Magiftriqi Nouitiorum habeant praediatas om- 
nes condiciones requifitas in offici js Vicariatus,ac 
conomatus fubeundis • & alias defideratas ad tantum 
munus exequendum. Habeant etiam aetatis fuae an- 
nos 40. Maxime aute eniteant vita: integricatc^c rao-, 

! ■ - a i . 
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zum 
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rum probitate, aefint verfati in librisSah&orum Pa- 
trum, & in ljs maxime, quos de rebus fpiritualibus 
fcripferunc , &c ali js iuxta Clementis VIII. decreta eo de 
genere atdita , ac etiam in Cantu , & Coerimonijs Reli- 
gionis*, £t fi fieri poteft etiam (altem mediocriter in lit- 
terarum cognitione, vt Noujtios congrue adhortari,a'c 
dirigere valeant . 

5 1. Habeantq,- prxdi&i omnes cceteras qualitates ad 
h ui u fin odi m u ner a lec un d u m d i (p o fi ti one m S acr or u m 
Canonum, Sacri Gon.dlijTridcntim, & Bullarum 
Pontificalium requi fitas , maxime autem polleant pro- 
bitate morum, rerum experientia , litterarumq*, (uffi- 
cienti peritia pro qualitate munerum Vnde, cum of- 
ficijs Pratpofitur?, Prioratus, ac Vifitatoriatus fitefc 
fcnualiter,; ac independenter annexa animarum cura, 
fiorpmqv munus npn minus in ammabus , quam cor^ 
poribus propria arte,& proprio confilio curandis verfc- 
turmullus pofthac omnino ad talia munera aflumacur, 

S | ui (altem ea fcieotiarun* notitia non fit praeditus, qua: 
iifficere pofiit ad animatum curam probe exercedam i : 
Jicet in Prarpofito Generali omnium Dirc&ore , ac 
gubernatore loge maiorem defideremus. V o- 

v,-J 


Jumuique ex ordinatione de anno 1568. 
f nullum fugitiuum , aut Apotaftam 
\ lt j nullo vnquamf' empore ad fu m- 

xni Magillratiis,Prxpofitura5 
, v j >r , fcilicet apicem pofie 
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53, *\T Ifitatores per Capitulum GdlieriJe , vt : pt*-< 
V. dicitur, cle&i, Vifitationcs fuas generales faP 
tem fingulo triennio , antequam Capitulum Generale 1 
celebretur * vel etiam fingulis annis /tempore intermfc* 
dio,fi Capitulo pr$di&o, vel Pripofito Gtfrierali 
Confultoiibus expedire videbitur, faciant Monaftc-J 
iiaq* fingula fibi per Capitulum huiulmod#’, vel P 
pontum aflignanda,iuxta do&rinam Sacrorum Cano- 
num , Sacri Concili j T ridcncini Decreta , Summorum 
Pontificum aditas CortftitUtionesjac propria Relig&o-* 
nis inftituta,cum membris illis vrtitis accurate vifi tent,, 
fecundum formam defcnbcndam in Ordinario . Notr 
eximendo ab huiufmodi vifitationc nec etiam Mona-*! 
fterium,in quorefidet Praipofitus Generalis. 

5 4. * Harum veto VifitationUm relationem facere. te- 
neatur Pratpofito Gtnerali ftacim abfolutisdi&is Vifi-- 
tationibus , necnon Capitulo Generali , icu Definico- 
rio,tempore, quo celebrabitur Capitulum Huiufniodi 
Generale. Relationem tamen vifitationis fadfoe in Mo- 
nafterioPrxpo(iti,prse{ertimdep rrinentibus ad cius 
mores , vitam , & gubernationem faciant tantum Ca- 
pitulo Generali . ; , “ : 

5 5. Prxpofitus quoque ipfe fi ngulo anno fecundum 
morem Religionis omnia Monafteria, & loca Con- 
gregationis vificet {altem in partibus Lombardise de- 
z ** gentia]. 
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gcntia , ac etiam alia faltemfcmcl fingulo triennio I 
56 . , Si autem (opportuna id poftulante caufa) videa- 
tur Prapofito, vt circa Moriafterium aliquod alia quo-* 
que {pedalis fiat vifitatio, illa fiat per Vifitatores or- 
dinarios, vel alios ab co inftituendos,ad arbitrium eiufc 
dem Praepofiti . 

5 7. Praedift? vero vifitationcs vitra fex dies non pro- 
trahantur abfquc magna, & euidenti neceditate. Ec 
Prior quicunquc durante Monafterij fui Vifitationo 
non adminiftret in fuo officio, ni fi aliter ipfis Vifita- 
toribus vifupn fuerit. . 1 

1 * 

.. 4 . . .0 v . ? t‘i • 'Vfi . j J tl * f. i /i 

' De obferuandii circa MonaHeria adnoHram Congrega* > 
tionem recipienda , ~>el fundanda • 

^ 1 . • • w ii ii • ■ 

• 'j! t . CA.PVT XIII.-V/ 4 w ■; V» 

i!'li fc ? i ) i ■ ' ./ uh*iieT * 

5 8. A D noftram Congregationem nullum de caetei 
■^*-ro Monafterium recipiatur ablque Capituli 
Generalis licentia, vel Praepofiti cum Confultoribus > 
nec de nouo fundetur, nifi vt fupra. 

5 9. Habeantque huiufmodi Monafteria dotem fuam 
ad neceffitatem,(ecundum perfonarum numerum, qua: 
in eis ali debent. Recipiantur vero in quolibet Mona- 
ftcrio tot tantum perfona: , quot ex annuis redditibus * 
vel ex foiitis obuentionibus illius Monafterij commo- 
de ali, &fuftentari poffunt , iuxta determinationem! 
per Capitulum Generale fa<ftam , vigore Conftitutio- 
nisSanftiffi D. N. Pauli Papae Qmntide certo Rcli^ 




Congr 

giofcirum numero vnicuique domui rcgulati pr^figeii* 
do , emariatxdub die 4. Decembris 1605. Qui nu- 
merus non augeatur fi'ft£ Pap£ con(enfj<j& cftius au** 
S01 irate eftpi affixus. •• • i *, : iJ r 

Cq. Et fi aliquod Monafterium recipiatur, cui fit vni- 
ta Parochialis animarum cura,aut venienda, exerceatur 
per Monachos noftrx Congregationis, & non per alie- 
nos , ni fi de fpeciali licentia Capituli Generalis, vel Pr$- 
pofiti. Extra vero per Sacerdotes (^culares, vel per alios 
iuxta Concilium Tridcntinum. Et fi expedire iudica- 
ucrint , per ipfofmct Monachos exerceri , duo falrem 
Monachi, vel Monachus cum Conuerfocurx pr^finc. 
61. Monialium autem Monafteria nullo mpdoad* 
2» ittantur ad Ordinem noftrum. 

61. Sintq-, Monafteria noftra, quantum fieri poteft, 
extra populum, ideft extra Ciuitacem, vel Villam, feii 
•Oppidum populofum, & fi ex caufa rationabili hiennc 
111 populo, maneant femper claufa, ita vt perfonis in cis 
degentibus liber, & pro voluntate non pateat exitus . 

63. Quando autem contigerit quem ex Monachis, 
vel Fratribus, vc prodicitur, Monafterio exire eque- 
ftrem , vel pedeftrem , femper humilitcr,ac religiose va- 
da^ & equitet fecundum morem pacrix , Egrefluri ve- 
ro oratione armati vadant, & veniant, venia, &bcnc- 
di&ione a Superiore obtenta, quam tam eundo, quam 
redeundo flexis genibus petere , & accipere debent ♦ v 

C4. Si vcio Pri6r Monafterio exierit , &. pcrno&auc-* 
rir ,dum reuertitur , omnes benigne ei occurrant,ac fle- 
stis genibus deofculcutur manus, idem ptxftare debent, 1 
v . - — , / *. fi ad- 
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fiaducncrit Pr^pofitus Generalis, vel Priores ex alienis 
Monaftcrijs , ac etiam in aduentu Vifiratorum occa- 
tione vifitationis inftituendae . 

6 5. Huiufmodi autem Monafteria noftra fundata ^ 
vel fundanda fub excommunicationis perna foemin* 
intrare non permittantur, nifi cantum Eccle fias, & pru 
ma Clauftra, quoties vnacum viris in publicisprocct 
fionibus per eadem prima Clauftra itur ad Ecclcfiam, 
Vt dcclarauic Sacra Congregatio Concilij Tridentini, 

De ohfcruandis circa recipiendos ad noflram Congregationem 9 
ac admittendos ad profejfionem ; £t de Itocem 
habentibus in Capitulis particularibus 
. 1 r i>. ; Monaflcrioruny* r j i 

. • 1 p 

% I ** * i 1 5 1 | fj , *« • • ■ f (Z ,, ii. 

CAPVT XI Y. 

• r. *’i f 4 fftr Ji 1 1 i * * » r i h f* r k^Vl 

Ongregationem noflram ingreffuri, habitis 
prius de eorum requifitis qualitatibus dignis, 
ac fufficicntibus atteftationibus, examinentur circa lit- 
terarum peritiam per Priorem , yel alios ad id muneris 
deputatos, vt dignofcatur, ac concludatur , cui flatui 
fint magis apti, hoc attento, quod nullus proferuitio 
«chori recipiatur, nifi fit ha bilis, vt infra,qui ad Ordines 
Sacrosdignepromoucatur, vel falcem de eo certa ha- 
-beacur lpes,quod temporibus opportunis ad id erit ido- 
neus^ Ne^poflit aliquis recipi ad habitum noftrum, 
qui ad minus non habeat 1 5. scatis fuae annos . Nec ex 
. Confticutionc Sixci Quinti Data fub 6 . CaL Dccem- 
«1111 ii u G bris. 


jo S catut *Congr.Monacli. 

bris, Pontificatus fui .inno tertio , pro feruitio Chori, 
fi exceflerit annum i 6.nifi de afTcniu Capituli Genera- 
Iis,vel Congregationis annualis, vel infra annu m Prio- 
rum eorum , qui per Capitulum Generale ad id munus 
fuerint deputati . Habeantq; finguli, etiam Conuerfi, 
CommUli, ac Oblan adprobanduin annum integrum. 
Nec aliter quifquam valeat ad profeflionem admitri , 
flifi anno probationis completo , ac de adinfu maioris 
partis Capituli illius Monaftcnj^in quo fuerit proba- 
tus,^ receptus. 

Nullus autem cenfcatur habilis , qui promonea- 
tur ad minores ordines, nifi iuxta determinata ner Co- 
cilium TridcntinumfelT.i 3-Cap 1 1 .falcem latinam lin- 
guam apte incelligac . Ad maiores vero fecundum ide 
Concilium cap.i 3.ciufdcm fcifionis ,nifi ijs litteris ,& 
ali js conditionibus, qua? ad ordinem fufeipiendum pro- 
be exercendum pertinent , fit ornatus . 

Eis, qui recipiuntur pro feruitio Chori , fiatj-afu- 
ra magna vfcj,- ad aures te infra, quo loco relinquatur 
circuluscapiliorum ,fei\ corona, qux ad fummum fic 
lata, quantum elt polex manus, Conucrfis vero % Gt 
Commiilis abradatur caput a loco corona* te infri tan- 
tum; Adfuperiorcm vero capitis partem deferant dc 
more capillos magis cleuatos ,& forfici tantum tunfos, 
fine corona tamen. Deferant etiam Conuerfi barbas 
obiungas more Patrum antiquorum^quas tamen abra- 
dere , leu tundere faciant in labio fuperiori , iuxta ordi- 
nationem fa£Um de anno f 5 47, 

* 9. Modus profitendi Monachorum ,ac etiam Coa- 
c ueiloruni 
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titrforum em iftc.IN Nomine Domini . Amcn. Ati- 
no a Natiuitatc eiufdem &c. Indi&ione &c. die &c. mc- 
fis &c. Ego Don ( fi fit Monachus ) vcJ Frater ( fi fit 
Conucrfus&c . ) N.dctali loco promitto obedienfiam 
Deo Omnipotenti , Beatiflimae M A RI JE Virgini, 
Sa&ifiimo Patri noftro Hieronymo, ac tibi Patri Don 
N. dc tali loco,Priori huius Monafterij. N. talis Diqp- 
cefis,tuifq> fuccefloribus (faluafemper obedientia Ca- 
pituli Generalis , ac Praepofici ,) & de viuendo fine pro* 
prio , in Caftirare , fecundum Regulam San&i Augtt- 
ftini, Ac morum meorum conformationem iuxta Sta* 
tuta Oidinis Apoftolica,vfq; ad obitum meum. A&im* 
in profato Monaftcrio. Anno , Indictione, die, ac 
mele fu pra feri ptis. Et fubfiribat propria manu his ver- 
bis . Ego Don talis de tali loco propria manu fcripfi,& 
&fubfcripfi* 

70. Modus autem profitendi Comm i floru m , Obla- 
torum, fcu Donatorym eritifte. InChrifti Nomine 
Amcn&c. Ego Frater. N. de tali loco pro amore Dei f 
& remedio animat meae committo, & dono me ipfum, 
& omnia bona mea praefenria,& futura ,a£tione$,& m- 
ra, quae mihi competunt , vel competere poterunt quo- 
modolibet in futurum, Deo Omnipotenti, & Beati ili* 
Mariae (em per Virgini, ac Sandtifiimo Patri noftro 
Hieronymo, & tibi Patri Don . N. dc tali loco. Prio- 
ri huius Monaficrij Sancti. N. Ordinis Monachorum 
Eremitarum eiufdem §an&i Patris Hieronymi , nomi- 
nedifti Monafterij, & Ordinis hanc commiflioncm 
4Qna«Q«em recipienti m Et promineo obedientiam ti* 

G 1 bi,6c 
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bi, & fucccfforibas tuis ( falua fcmpcr obcdicnria Capi- 
tuli Generalis, & Prarpofiti . ) Quod fi aliquo tempore 

K Dcus auertat ) hinc abire fine licentia tcntaucro, 
'eruis Dei eiuldem Ordinis, qui hicfucrint,me 
plena fui iuris au<fboritatcinquircre,&coa&e,ac violen- 
ter in fuum feruitium rcuocaie. A itum in fupralcrip- 
to Monafterio , Anno,Indi6tione,menfe,&dicfupra- 
fcriptis, Etfubfcribaturpercum vt lupra,vel per alium 
cius nomine . 

71. Quamuis autem ,iuxta formam praedi<?tam,a£his 
obligatorius videatur efle tantum erga Priorem illius 
Monaftcri j, qui profcllioncm huiufmodi recepit-, decla- 
ramus tamen, fub nomine illius comprehendi omnes 
Superiores etiam aliorum Monaftcriorum pro tempo- 
re futuros , fub quorum obedientia fic profefios degere 
contigerit. Vnde volumus, quod profelli cuiuslibet 
Moncilerij , vtpraefcrtur,adquoduis aliud Congrega- 
tionis Monafterium mutari, ac trasferri pollint per Prae 
pofitum,vel Generale Capitulum , ac etiam per Vifita- 
torcs,fi nccellitas exiget . Qui fic, vtpredicitur,muta- 
ti, liare, ac p radiare teneantur obedientiam Priori illius 
Monaftcrij,ad quod fuerint milii . 

71. Monachi nuper profelli non habeant vocem in 
Capitulo per annum integrum a die fuse profellionis 
computandum, etiam fi deliculo veneri ntin facris co- 
llituri . In electione tamen Difcrcti cuiuslibet Mona- 
llerij,(eu Procuratoris deftinandi ad Capitulum Gene- 
rale ,cx ordinatione fa&a de anno 1 5 69 &ex confuctu- 
dine , qux iam in Congregatione inolcuit,non habeant 
“ - T‘ i : * vocem 
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Vocem adiuam , neq; pafliuam ,nifi qui in Sacris funt 
conftituti: Item nec in admittendis Capitularitcr ad 
Ordines Sacros fufeipiendos. In caceris vero adibus 
capitularibus vocem habeant clapfo anno a dic ProfcC* 
fionis , vt fupra , computando . Nec Conuerfis liceat 
; vnquam ad maiores, & Sacros Ordines afccnderc,ctiam 
dc licentia Generalis . Et fi quis concraucncrir,grauiter 
puniatur, & nihilominus in ftatu Conuerforum perpe- 
tuo maneat. 

75. Valeat etiam Praepofitus Generalis dc Confulto^ 
rum Tuorum confiIio,& aflenfu non folum Fratri Do- 
nato, vel Commi(To,& Conuerfo, (cd etiam Monacho, 
vt ad alium Ordinem ftridiorem regularis obferuantiac 
tranfirepollit ,per litteras Tuas licentiam concedere, 

% , } * • • ' ^ * J r . 

Dcol>Jcr tundi* circa fltidix litterarum, 

L • - ' 4 ■ ■ 4 4 4 

CAPVT XV. 

:r?. j .1 u* ' 

74. C[ Tu dia in omnibus (cienti js aiurc permi(IIs,ac 
rcligiofis viris condecentibus in noftra Con- 
gregatione non folurin haberi, fcu tcneri,fed etiam, qua- 
tumheri potell,promoueri permittimus, & affcdamu$: 
Ob id mandamus, per Capitulum Generale c(Te particu- 
laricerdiflignanda Monafteria,in quibus fecudum di- 
ftindioncmclaflium eorum, qui itudijs operam funt 
daturi,diuerfae edoceantur facultates . Ac in ijs Ledo- 
res adhuiufmodi munera obeunda manuteneantur,ca- 
rurnq-, Superiores omni afliduitate,& diligentia inuigi- 


4» 
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fent, rtcgl i gentes , & tardos grani bus pcenis plc&cndo, 
etiam fulpenfionc, vclpriuatione facultatis (ludendi» 
ftudiofos vero,& diligentcscorroborandoj&confirma* 
do , vt ex (ludi js in dies fru&us vbcriores percipiantur. 

75. Qui tamen gradyati in aliqua (cientia fucrint,no- 
minibushuiufmodigraduu nullatenus nuncupetur. 

76. InTuper nolumus etiam, quemquam nottuOrdi* 
nis pofTe verbum Dei praedicare , Ledoris m unus , aut 
curam animarum exercere,auc Sacras fecularium con- 
fefliones audire, nififa&o prius dc eius fcientiaper pc» 
litos , ad id munus per Capitulum Generale inttituen- 
dos^periculo^ac admifla illius fufficientia ,• Nccnon ob- 
tenta etiam in (criptis licentia a Capitulo Generali , vel 
Praepofito,vel falcem permittente Pr£po(Ito,a proprio 
Pnore,rc(pedu tantum eorum, qui curar animarum , 
& confdlionibus audiendis funt lubijeiendi. In alijs 
iuxtadilpofitionem Concilij Tridentini. 

De >/ obligatione horum Statutorum . 

C APVT XVI. « i- 


T7* "13 Roptcr autem praedidorum omnium tnHgrcG 
4T (Ionem , vel non obferuantiam in communi , 
vel particulari nolum us,nos,& poft nos futuros ad pec^ 
catum mortale aliquod vllatcnus obligari, fcd rantum 
ad poenas corporalcs/i quar nobis pro eorum craofgreC- 
(ionc,pcr noftros Superiores tuerint impofit^*, ijqi folu 
erunt peccato obnoxi j , qui aut quidpiam fubdancialiu 

votoium. 
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votorum , aut quod naturali , Diuina,fcu Ecclcfiaftica 
lege prohibeatur, auli fuerint violare. 

7$. Ideo volumus, eofiicm Superiores circa omnia,& 
lingula cum aliquibus in particulari, nec vero incom- 
muni indigentibus difpenfandi ,& non difpenfandi au- 
ctoritatem habere, nifi incafibus exprefse concedis, & 
praelcriptis a Capitulo Generali, vel Dieta annuali . 

79. Super obleruantia autem omnium,& finguloju. 
Priorum cofcientix oneretur, Qui fi Statuta huiufmo- 
di obferuarifaciant,Religio in ftatu fuo debito perma- 
nebir,qux alias eorum culpa, feu negligentia ( quod 
Deus auerut ) cito a prxdi&o ftatu defluet : De quibus 
exaCtam ratione in tremendo iudicio erunt reddituri. 

80. Faciat proptereaeacapiculariter legi ad minus fe- 
mel in menfe,vt omnes in his tamquam in (pcculo,quae 

facere ommittunt,corrigant,&: qux,Dcoiuuantc, 
adimplent , tribuant ilii , a quo, & in quo, & 
per quem funt omnia : Cui fit honor, 

& gloria in fxculorum faecula» 

Amen. 
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Dc mandato Capituli Generalis re- 
formatum, & Statutis au&oritate 
Apoftoiica nuper confirma- 
tis accommodatum . 


LibcHus (ciliccr , in quo continentur Ordinationes, (c& 
Conftitutiones in Capirulis Gcncralibus,& Dictis, 
circa ea,quae in Statutis traduntur Jiabit2e,nec- 
non eorum declarationes * & Ritus, (eu C$- 
remoniar,iuxta probatum viuendimo* 
dum,nunc in eadem Congrega- 
tione vfitatum. 
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N Ordinario innouando, ac iuxti Statuta nuper 
reformata» & a Sarda Sede Apoftolica confir- 
mata dirigi ndo, quanttim cum Domino potui- 
mus, cum adhibuimus ordinem, quem in eorun- 
dem Statutorum difpofitione obferuatum fuifle 
animaduertimus ; etenim hoc libello oc- 
currunt tradenda , fune vel ConRitutiones, fed 
Ordinationes ad tollendos abufus circi ea , qt ae 
in Statutis mandantur, i Patribus diuerfis in Ca- 
pitulis Generalibus, ac Dietis emanat* ; vel Ritus, fcu Cfremoniat eade*. 
«net concernentes ; Vel quoquo modo ad eorum maiorem declarationem, 
J c exa&iorem obferuantiam , ac MonaRic? difciplinz conferuationem fa- 
ciunt. Materias igitur materiebus accommodantes, eas nihilominus in 
plura capita , ad neceflariam declarationem , hic diffundentes , ab eodem 
tramite non difcefsimus . Tradatum autem de culpis, & pemiterrijs iux- 
t i veteris Ordinari) difpofitionem, ac nonnulla alia ncceffaria.qna- ad pr^» 
-didas Statutorum materias referri non potuerunt, in fine adiurximus. 
C^iamuis autem quae hoc Ordinario continentur, vt plurimum audoritate 
praeteritorum Capitulorum Generalium, vel Dietarum iam confirmata 
finr,& nunc praefertim omnia , & fingula audoritate iRius Capituli Gene* 
ralisprzfenti anno 1614. celebrati in MonaRerio Sandi Petri de Hofpira- 
letto, Diceccfis Laudenfis ,exprefse confirmentur, & co maicri robore, 
quo fieri poteft , perpetuo conualidentur; ac ob id finr ab omnibus noflri 
infiituti profefioribus, ptzfentibus,& futuris, inuiclabiluer,& ad vnguem 
Obferuanda ; Ob eorum tamen in generali , vel particulari tranfgreffum, 
aut inobferuantiam nolumus nos ad aliquod peccatum, fed ranrum ad 
poenas corporales , fi qu$ i nofiris Superioribus iam fuerunt impofitsr, vel 
>n futurum imponentur ( ni fi adfic contemptus , aut excommunicationis 
pceaa)vllatenus teneri. . 

*.JJ » - ; j » . * i 

C U T V T T * J M V M. * 

Df modo , quo perfolucndum eff in Choro Diuinum Officium l 

Iuinum Officiam, iaxti Statutorum difpofitionem, effe diRimi * 
d£ , pun&uatim , ac deuori in Choro dicendum , iri intelli- 
. ^ gendum efTe, probat* Congregationis noftrz confuetudini 
mhKtcutcs declaramus , vt nec nimis alta , ncc nifnis deprejTa, fcd medio- 

» ««» 
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ac fonora voce j Neeitimis morosi, aut nimis accelerati* fed grani 
quodam progceflu pfallamus , atq; cantemus . Neq; vicibus parcatur } 
Ac paufa in medio verficuli femper , & in Cantu in virgulis interponatur ; 
Nec in fine nimium protrahantur voces » fed omnes fuuul inci pi a nt , ac fi* 
mul defluant. , ' . 

*. Iuxta vere Rubricas Breuiarij , ac Miflaliscur» Roman*,de manda- 
to Sandas Sedis Apoftohc* rcformari,vel pro tempore reformandi facien- 
dum e<Te officium dicitur ; Quia ex Adis Capituli de anno 1 57 9. ita fan- 
eimmfuic. Licet ex difpofitione Breuis Apoitotid filios recordationis 
Pap» Pij Quinti , pofsint officia Diuma , iuxta antiquam confuetudinem» 
jn uoftra Congregatione celebrari ; tamen fanamus , & ordinamus , vt dc 
coerero, iuxta formam reformationis officij noui, debeant per Congrega* 
donis noftrat Monachos celebrari > inchoando in prima proxima Domini- 
ca Aduencus . Pro quorum obferuatione iniunda intelligatur cura fingulis 
fingulorum Monafteriorum modernis» ac pro tempore futuris Prioribus* 
Ac itiexcqutioru vbiq; fuit demandatum » 8 c continue deinceps obfco- 
natura . 

Dicatur autem totum in Choro &c. in omnibus Ecdefijs Monaflerio- 
xum noft rorum &c. Quii ex Adis Capituli de anno 1 494-ici fuit ordina- 
tum. Ordinamus» quod in quocunq; Monafteriorum noftroru, etfi Mo- 
nachi pauci* fint»omnes horas Canonicas perfoluant in Clioro ; In Refcdo- 
do ante refedionem benedidionem faciant, & poft , gratiarum adionem; 
Et in menfa aliqua ledto Sacrf Scrptur* habeatur ; filentium feruetur ; dc 
demum poft refedionem gratia; confuetac in Ecclefia Deo reddantur i 

4. Quii vero ex eifdem Statutis in omnibus Monafteriorum noflrorum 

Ecdefijs , in Choro eft quoq; perfoluendum officium Beaex MARI AE 
. Virginis»&: Defundorum , ac Pfalmi Pcxmtentiales, & Graduales diebus 
illis, quibus prarferiburur ex rubricis Breuiarij Romani; Ideo dedaramus, 
nobis non futfragari remifsione,qu$ habetur in Breui Pij Quinti circi prz- 
dida,quia eft inuetcraca , ac nunquam intermifta Congregationis noftrs 
Jaudabilis confuecudo.vt huiufmodi in Choro in omnibus Ecdefijs Mona» 
fteriorum noftrorum diebus pr?didis dicantur . . v •_ 

5. Ex Decretis Congregationis reformationis Regularium emanatis fub 
Clemente VIII. dir»4. Aprilis 1595. Nullus pe^iext* priuilegij cuiufcuq; 
fuperioritatis , aut gradus ccnfearur immunis i feru itio Chori, nifi pro tc* 

K re , quo in proprij officij munere fuerit adu occupa rus Cum Ledori- 
s autem , & Praedicatoribus poterunt Superiores difpenfare ijs tantiitn 
^diebus , quibus eos legere , vel praedicare contigerit . Poterunt etiam di- 
fpeafare cum aegrotis, & ftudiorum caufa legitimi occuparis . 

Ex Adis Capituli de anno 1 592. Ad Chorum debitis horis finguli co-' 
ncnianc, exceptis ijs, qui legitimo impedimento ( quod i Superiore pro- 

" " baotlun 
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Lindum erit > detenti fuerinc . Quod fi quis ad Chorum non venerit t v«l 
mhocnegligens fuerit» quandoq; admonitionibus , aliquando afpera ver- 
borum corregione * aliquando abftinentia vini in menfa,& aliquando etil 
grauioribus p?nis , pro qualitate pcrfonar,& pro modo culp$, fic contuma- 
ti$,ad arbitrium Prioris » pledatur . 

7. Ex Adis Capituli de anno i6oa.& aliorum multorum» ac demum 
1609. Quia debitus honor eft virtuti femper deferendus, id quoq; feruaiw 
, «lum (latuimus; Quod qui Generalis munere, & dignitate probd fuerint 
perfundi, fint immunes ab ea fundione, quam hebdomadariam vocamus; 
Nec debeant cogi,vt horis Matutinis tempore nodurno interfint . Infiftat 
tamen fic ipfi aliter feruitio Chori, ac quod ex Decreto Congregationis re- 
.formationisprxfcribitur , cxequantur potius ex difcretione» quam cx coa- 
dione . 

-8. Ex Adis Capituli de anno 1 5 17. Ordinamus, vt Monachi, qui per tri- 
ginta annos continuos in Congregatione perfeuerauerint, non cogantqr 
horis Marutinaiibus femper intereflc . Quod inteliigatu» vt fupra , & non 
.femper, fed quandoq; tantum ;Vnde fi defficiat difctetio» fuccedat coa- 
ftio,Sc audoritas Superioris . 

9. pracdidam quoq; concefsionem fenibus state confedis faciedam eflfe 

intelligimus.quos ad iudicium Superioris cum debilibus, & infirmistacteta 
przfcrcim virium imbecillitate, computandos e (Te declaramus . ; 

I > Cll 

C JL T V T I /. < 1 i .11 

• • ■ ‘ | i i • ' 

De quibus Sonitis jprater Calendario adnotatos , debet in nofirx Congregationi 
fieri officium ; Et de officijs d mortuis . 1 

* »*»! '• » f - # ( • • • . (r . . , % 

/t • l ’ • < J . % | 4 ' \4 . , •# 

10. y^vVoniara ex Rubricis Breuiarij Romani nuper reformati admir- 

tirur,vtapudfingulas Religiones, & Congregationes de illis 
Sandis nae officium duplex, vel femiduplex, qui iuxti earundem Religio- 
num, & Congregationum approbatum morem, in earum Ecclefijs conlue- 
uerunr celebrari . Ac ex capiteprimo Staturorum, ad Capitulum Gene» 
rale fpedac declarare, qupiara nnt hniufmodi fefta ; Ideo, vt vniformitas 
in noftra Congregatione in Diurnis officiis perfoluendis deinceps , quantu 
fieri poreft, obferuetur, declaramus ; hxcefte fefta, de quibus apud nos ap- 
probatus eft vfus, vt in omnibus noftris Ecclefiis , & ab omnibus noflris 
Monachis eorum fiat officium , & modo, quo infri , videlicet . Die prima 
Ianuarii fiat officium Sandi Barbatiani Confeftoris, duplex, fub cuius titu- 
lo efterredaEcclefianoftri Monaflerii Bononiar. Die i7.eiufdem, Sandi 
Sauini Epifcopi ,& Confefloris, duplex, de cuius nomine denominata fine 
£cciefiaoolfcri Mooailerii Placenti? • Die 19. eiufdem,Sandx PaulsMa. 

troos 
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fcronj, duplex, qua fuit difcipula Sandifsimi Patris Hieronymi;, & Moni^ 
cha OrdinisnoRri . Die i%. Fibruarij ; translationis Sadi Auguftini Epi- 
fcopi,ac Ecdefi; Dodoris, duplex, fub cuius Regula nos quoq; militamus. 
'Die 5. Mircij,SandiEuftbij ConfeRori$,duplcx, qui fuit difcipulu$,& Co- 
mes Beatifsimi Patris Hieronymi,& Monachus Ordinis noiiri . Die pri- 
ma Maij, Sandi Sigifmundi Regis, martyris, duplex, fub cuius titulo erro* 
da eR Ecclefia MonaRerij noRri prope Cremonam . Die 1 1. eiufdem, rr£- 
slationis Sindifsimi Hieronymi Conte Horis , & Ecclefi? Dodoris , Parris» 
& Protcdorisnofiri, duplex, fecunda clafsis. Die 14. eiufdem, Sandi Bo- 
nifacij martyris, duplex, fub cuius titulo erreda fuit Ecclefia MonaRerij 
noRri de V rbe in Monte Auentino . Die 19. iunij.Sandoruin Geruafij,& 
-Protafij Martyrum , duplex, fub quorum titulo erreda eR Ecclefia Mona* 
fleri) noRri loci Montisbelli . Die 1 7. Iulij Sandi Alexij Confefforis , du- 
plex, de cuius nomine vocata peflea fuit Ecclefia fupradidi MonaRerij nc* 
ftri de Vrbe . Die 7. AuguRi,Sandorum Carpophori,& fociorum marty- 
rum, duplex, de quorum nomine vocatur Ecclefia MonaRerij noRri prope 
■ nouum Commum . Die 3. Septembris, Sandi Marini Confeftbris, duplex, 
de cuius nomine appellata fuit Ecclefia MonaRerij noRri Papia*. Die 28. 
eiufdem, Sanda EuRochij Virginis, duplex, que fuit difcipul a Sandifsimi 
Patris Hieronymi, ac Monacha Ordinis noRri . Die ;o. eiufdem Eat feRu 
Sandifsimi Patris Hieronymi folemnifsime, duplex przcipuum,cum oda^ 
na, ac vigilia. 

II. Cum verd, prarter pr^didos Sandos,de quibus vniuerfaliterin om- 
nibus Congregationis noRra Ecc 1 efijs,modo pr^dido, fieri debet officium, 
fit etiam vius particularis in fingulis MonaRrrijs i Rubricis eiufdem 'Bre- 
uiarij admifTus , celebrandi fub officio duplici.vel femidupTici dies aliquos 
aliorumSandorum,vel quorum Corpora, aut Reliquia infignesin illis Ec- 
clefijs deuote aReruanrur ; Vel fub quorum titulo, & inuocationc Altaria, 
aut alia Ecclefia eifdem MonaRerijs annexa fuerunt erreda, vel alijspijs 
decaufis; Idcirco,nc etiam quoad hoc fialnt irrationabiles muratiores in 
• Congregatione,Ratuimus,& mandamus, vt i delcgendis in hcc genere pe- 
riris, & fapientibus Monachis, in fingulis MonaRerijs ordinetur, & diRin- 
guatur tabula,in qua per ordinem annotentur omnes Sadi, de quibus par- 
ticutariter in illis Ecdefijs fieri confueuit officium, & in ea exprimantur 
dies, quibus decurrunt, fub quo officio debeant fieri,fcilicet duplici, vel (0- 
xniduplici &c. caufa, propter quam de illis fit ibi officium, vt quia illorum 
Corpora, aut Reliquia alferuantur in illa Ecclefia, ve! vtfupri , ac in ea 
quoq; annotetur dies Confcruationis , vel Dedicationis propria Ecclefia. 
Hac vero tabula fic per przdidos ordinata, exhibeatur Przpofito Gcne^ 
rali eius audoritate confirmanda ;& fic approbata in nullo penitus pofsit 
amplius variari , nifi de mandito Capituli Generalis , ex caufa valde co- 
* . .. ~ gente. 
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gcte.Q quidc tabula, vt pr$ dicitur, 'cofirmata, perpetuo maneat affixam 
loco publicoiftilicet,vel in Choro, vel in Sacraftia,aciuxta ea omnino diri* 
gatur officium . Interim vero fiat de huiufmodi Sandis fecundum vfum 
*im in praxi pofitum . 

t a. Officia omnia de huiufmodi Sandis per eiufdem Breuiarij Romani 
Rubricas, exceptis ijs , quae in eodem Breuiario Romano propria idm ha* 
bentur, opportunis locis apponenda,erunt defumendaex Comunibus San- 
iorum, donec a Sanda Sede impetretur confirmatio officiorum particula- 
rium de noftris Sandis ; quod,vt quamprimum fiat, maxime optamus, im* 
eno gaudemus * negotium idm in adionc verfari, cum bona fpe optati exi- 
tus. 

13. Declaramus infuper, debere. quoq; iuxrd eiufdem Romani Breuiarif 
Rubricas in noftris Ecclefijs fieri officia de illis Sandis , qui de mandato 
Rpifcoporum Diecefanorum apponuntur Calendario, quod foler per lin- 
gulas Dioectfes fingulo anno innouari , & modo, qui in eodem Calendario 
exprimitur; ob idq; in omnibus noftris Ecclefijs effe afleruandum huiuf- 
modi Calendarium, & fingulis annis innouandum . 

14. Officia d mortuis recitentur in omnibus noftris Ecclefijs in Choro»' 
primo diebus Statutis ex Rubricis Breuiarij Romani, fcilicet extra tempus 
Pafchale prima die cuiuslibet mentis , officio duplici , vel femiduplici non 
impedita ; Et in Aduentu, ac Quadragefiraaietia fecuda cuiuslibet heb» 
domadar , praeter hebdomadam maiorem, fi fimiliter non fit impedita ; Et 
praetered ex diuerfis ordinationibus in omnibus Capitulis Generalibus in- 
nouatis, fingulo menfe primis diebus non impeditis vtfupra dicantur alia 
duo officia Defundorum, fcilicet vnum pro Fratribus, & aliud pro benefa» 
ftoribus Ordinis noftri defundis . Item ex veteri Ordinario, ac confuetu- 
dini Congregationis die 29. Ianuarij fiat Anniuerfarium pro omnibus pro- 
pinquis,^ benefadoribus Ordinis noftri defundis . Item tertia die Apri- 
lis fiat Auniuerfarium pro anima primi Pripofiti Congregationis noftrae . 
Item prima die poft odauam Beatifsimi Patris noftri Hieronymi fiat An- 
niueriarium pro omnibus Fratribus Congregationis noftr? defundis, 

15. Diebus vero, quibus fiutfupradida anniuerfaria,Sacerdotes omnes 
celebrent pro illis animabus,& Clerici dicat finguli priuacim officium de- 
fundorum.ac Conuerli,& Commifsi4o. Pater nofter cum Aue Maria &c. 
& in fine cuiuslibet addant , Requiem sternam & c. 

1 6. Non prxtermittantur etiam fuffragia , quae ex difpofitione Ordinari j 
veteris, ac pia, & inueterata confuetudine noftrar Congregationis fierifolec 
occafione tranfitus Fratrum noftrorum; Videlicet vt in illis Monafterijs, 
in quibus Frater aliquis ex hac vita decedit,etiam fi fit Nouitius , Conuer- 
fus, Commi (Tus, vel Oblatus, diebus depolitionis, feptimo , trigefsimo , & 
anniueifario ab obitu dicatur ia Choro officium defundorum pro anima 
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illa, ac Sacerdotes omnes celebrent . Et pr$terea per triginta diei ad eiut* 
dem obitum immediate fcquences celebretur fingulo dic proilhusanima 
Mifla priuatade Requiem,& lingulis his trigintadiebuscantt tur de «noa 
re,poft Vefperas , fuper eius tumulum Refpdforium cum verf culis,!c ora* 
tionibus confuetis; Ac iuxta piam Maiorum noftrotumconfuctudincm per 
eofdem triginta dies apponatur femper in menfa confuera portio Fratri* 
defundi, & pauperibus in obuentionem, & refrigerium illius anitr^ difiri- 
feuatur ; Ac vlterius quilibet Sacerdosex eodem Monafierio dicat qoait* 
f ocyus feptem alias Miflas priuatas pro refrigerio eiufdem anim», acClea 
ricusqmlibetvndecim officia i mortuis, & quilibet Conucrfus totidem 
vicibus 50. Pater nofier cum Aue Maria, & in fine Requicm &c. QniUber 
vero aliorum Monafieriorum Sacerdos, notificara illius morte ( qood nul- 
la interpofita mora a Priore erit prar flandum ) tenebitur quancocyus trei 
Miflas pro illius anima celebrare, ac quilibet Clericus tria officia i mortui» 
priuatim recitare , & Connerfi femel tantum 150. Pater nofier cum Aoe 
Maria , & Requiem &c. Commifsi vero , & Oblati dimidium tantum illo* 
rum,quos recitare tenentur Conuerfi . 

47. Fiant item Anniuerfaria , ac dicantur officia £ mortuis , & Mifl* in 
fingulo MonaRerio,ad qua: ex obligationibus diuerfis temporibus fufeep- 
tis ipfa Monafieria tenentur ; Ac ob id mandamus, vt in fingulo Monafle- 
fio innouetur tabula prfdidarum obligationum per Patres vt fuperius de- 
fignandos, qui infpedis ab origine fundamentis, tabulam huiufmodi de 
uouo diRinguant , & ordinent, tada etiam in ea breui mentione, fi expedi^ 
fe videbitur, cauff przdidarum obligationum . Qux fic dillinda, & ordi- 
nata , & per Reuerendifsimum Prxpofitum Generaltui approbata, ad vn* 
■guem obferuetur , fub p$na fufpenfionis otficij illis Superioribus , quorum 
negligencia aliquid de ipfa fuerit ommiflum,aggrauando etiam prsrfcr- 
tim eorum confcicntias. Nec pofsit amplius immutari, autnoua obligatio 
recipi, & in eaadfcribi,nifi re prius in Capirulo particulari illius Monafie- 
tij per Priorem propofita,& diligenter difculla,& admifla,&etia per Capi- 
tulum Generale, vel Pnrpofitum medio tempore confirmata . Et hoc, ni 
inconfulto impoRerum recipiantur obligationes nimis graues, & tor , qui- 
bus farisfieri non pofsit . Habeatur etiam ratio , vt in tabula pratdida de- 
fundorum , etiam fi de hoc nulla extet fcriprnra obligatoria, ponatur falt€ 
vnum anniucrfarium pro anima illius benefadoris , qui MonaRerium ftm- 
dauit,aut errexit,vel noRrar Congregationi refignauit , vel pro illo Pontifi- 
ce, qui illud vniuit, & hoc Anniuerlarium fiat folemniter , & illa die cele- 
brent omnes Sacerdotes,^ Clerici dicant priuarim officium defundorum 
pro eadem anima , & Conuerfi 50. Pater nofier vtfupni , ac Commifsi , 8e 
Oblati 25 . Er prarterea faltem in Mifsisconuentualibus ordinarii habe** 
turfjpccialis illius mentio in Memento pro mortuis^c Priores faepe animas 
4 ’ • " ' horum» 
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: horam, & aliorum infignium benefa&orum commendent orationibus fu<y* 
rum Monachorum,& Fratrum . • '} 1 ’ 

* >8. Dutn autem fiunt predufla Anniuerfaria,&: officia £ morruis, pridid 
illius dier,qud in tabula decurrunt, debet in Choro hora conuenienti,vt in- 

- fri,dici Officium mortuorum pro ill^aut illis animabus , fcilicet Vtfperr, 

- ac Matutinum cum vnono&umoiuxri feriam currentem die fubfrquentr» 
. ac LaudibuSyCum fui s orationibus appropriatis. Et fi Heri poreft , debee 

celebrari Milfaconuentualisde Requiem , przrerquam quando officium 
fit pro omnibus dcfunftis femel in menfe,qui£ tunc fufficit, vt fiat comme- 

* moratio, vt in Rubricis Mitfalis. Expleta Mitfa.fi officiuiri fit pro Fratri* 
bus.auc benefa&oribus,debet cantari Refponfoiium fuper tumulum cum 
fuis vcrffculis ,$c orationibus debitis t 


ni 
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De Mtffs tum conucntualibua, t&m ‘ priuatia ; F t ie numero candelarum; 

quando "Priores facere debent officium ; Clerici , ac Layci Fratres 1 ' ' ‘ 
- : Sacr* Communione refci, & pa ni tcniiit S aeramentum 

’ • ■ teneantur frequentare . ’ 1 

•: >.|8pf •vy.i i 'iihrt i in :*ii utr.tlt (•(. 

« tp. FV Tcatur fingulis diebus inuiolabiliter tempore opportuno in fingtu 
* YJ lisMonafteriorumnoftfohimEccHrifijsfMiflaconuentoalis, vel 
etiam du* , fi irwti officium funt dicendae . Ad quam conuenire debene 
omnes Monachi , etiam fi non cantetur > & Sacerdotes quoq;,pr*fertim fi 
ea die non celebrauerinr . 

•xo. Praeter Miflam conuentualem i poft primum Campanae fignum ad 
Primam*dicatar ab hebdomadario pr*terit$ hebdomadf, Vel ab alio eius 
loto,iuxta ordinem at Vicario aft!gnandum,Miffa priuata fingulo die.Qr* 
"iuxti Statiitornmdifpofitionem cap.p.faltem femel in hebdomada fit pro 
Fratribus*# bcuefa&oribus Ordinis’defun<3is; & fuccefsiu£,vel alio tem- 
•piOre opportuniori poterunt ali j Sacerdotes celebrare , fecundum ordinem 
-per Vicarium vt fupri , pr$figendum ; Cuius partes maxime effe debenr, 
fVtt curec^e iubcat,tot Miffas,quotpro Ecclefianlm , ac locorum qualitate 
:fofficere congrui pofsint , & temporibus opportunis, per Sacerdotes cele- 
brari . Praefcribet igitur in tabula publica fingulis Sacerdotibus, quas in- 
fra hebdomadam cefabrare debebant Mi(Tas,diftinguendo dicSjtcnripora, 
4fc%tiam qualitatem MiffarOm^cpuscfit. ; * 

Ex: ordinationibus moninibiisferd Capitulis iteratis , dicantur fin- 
gulo rncnfc in qualibet Monail eriorti noftroru Ecclefia tres Mifi> de Spir* 
• xii San&o; Vnavidclicec pro conferuatione Summi Pontificis, & eius bo» 
ojo regimine, ac prqp a gatione Sana* Matris Ecctefi* . Alia pro Hlufirifc 
2ui»bk I fiaao 
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f m3 Cardinali pro .tempore apud San&am Sedem Congregationis noftr* 
rotc&ore, & cius bona protedione. Alia ptp. Keucruiditsimonoftro 
Pr? polito G- uerali,ac bona Congregationis noih^r diredione; Et nunc ad-, 
dimus ; Aiia pro Epilcopo Dieeefano,8c bono Dicpctfis regimine ; Er.aiia 
pro coaferuatione Principum temporalium , actorum ltacuum bono regi- 
mine . Pro benefadoribusautem viuis totius Ordinis, eic Angulorum Mo- 
naileriorum multiplicentur Milfa.ac orationes, quantum fieri pbtell, v r tu 
aliud, quod pro beneficijs acceptis reddamus, nobis non fupperat, falcem 
. hoc modo gratam exhibeamus animorupi figmficationem. Quocirca pru- 
dentis Palloris munus eric, eos fape ingenerc,& in fpecie orationibus luo- 
rum Monachorum, & Fratrum commendare . 

ia* JEx adis Capituli de anno 1 5 8 a. confirmat is deinceps , & femper in* 
nouaris . Sacerdotes omnes frequenter celebrent, (iu Ito tamen cc flante 
impedimento*) vtex dcuotisj,& alsidujs ora tionjbus noli ris,bencfadorum 
Ordinis noftri anima; falutare accipiant refrigcrium,& fempiremam quie- 
tem ; & viuenres benefadores orationibus noiuis in Duuno timore peitc-' 
diiiaftabiliantur ,& maneant ; 

2j. fex ^dis Capituii de anno itfop. Nullus Prior de cetero debear , nec 
pofsit fuis Monachis licentiam concedere, celebrandi rem Dmmam, fcu,vC 
materno idiomace fertur, Miflam, extra proprias Congregationis Eccle- 
sias-, fub pern^ lUncrendifsimo arbitraria , pradertim a<cepns ftipendji 5 » 
vel fadis conuenrionibus dq mercede,aut tlemofina accipienda , & vtex- 
. prefsius dicatur , Non intuitu mercedis , fed ex mera di.uodone hoc Ueac 
Prioribus concedere . 

34. Duin Milfxpriuatac celebrantur, ardeantfemperio Altari duarcan- 
delar a principio vlq; ad finem ; cciamcumm hebdomada faufra legitur 
Pafsio Domini;, relcilio m Foc \ cti ri nru ; Ac ad eleunnpnem landilsimi 
Corporis, & Sanguinis poraini a cccidarur Cereus, vel incenor itiii . Du 
vero celebratur Milia cexnuentualis, diebus ferialibus,jac noli ftiujf ardeae 
in Altari . vt fupra, duax ndelac ; Feli iuis autem, &ommbi s folemmbus 
quatuor ; Solemnifsirais vepo,feu praecipuis ardeant fcx;& ftmpet ii\ Mif- 
fa conucntuali ad e-leuaqonem , vt fupri,ardeant duo Cerei, vel duoinpeij- 
torticia, vel etiam plura,cum Cantores paramencis induu inf.etuiunc. Dum 
recitatujur,ifeu decanuntur Vjefper*,3«ideapcin Altari Mpiori candelse , vt 
Tupra, Cum vero celebratur. felhnn alicuius Capcllx, vel Altaris folem- 
nirer,mni>r candelarum numerus accendatur in illo Aleari, acia Altari 
Maiori fumciant quatuor candelar.vel v.probiq; arqualiter . Dum manet io 
Altari populo expofitiun fan&ifsunum Eudunftiac Sacramentum, ardeanc 
femper in illo Aleari ad minus ftx lunjinarjjuytl c tiam plura., prjcfctcim dii 
expopipurae remnuetnr. , quod debet ffcci *biq; fumiuo.cum fplendore, & 
munuicentia,quantuaippl^bikcet. Dum dccaiuaturjoft.Cojnpletonum 
- * n * J ‘ diebus 




illo ad minus duar candela*, vel etiam plurcs in fe/Tiuitatibuseinfdem Beat* 
Virginis, feu dum fiunt procefsiones ratione Indulgentiarum expolitarum, 
ac dum ipfscir.et Indulgentie funt expofitac . 

Ecclefisc , ac Alrari eft in omnibus ea maiori munificentia , ac fpleiw 
dore, quo fieri poteft,inferuiendum,quii cultus.acferuitium tunc vero Do 
mitto , Omnipotenti Icilicet Deo exhibetur; Et idro mandamus, vt can- 
dela? fintecne alba: , ac perfe<ft£ elaborat* , & vnciafum fa-lrem trium prq 
fingu'a diebus non folcittnibus ; vnciaruni vero quatuor folemnibus, fo- 
• lemmfsitnis autem vnciarum fex ad minus, Acinfcfto pr$cipuo Patroni 
Ecdefiaefint etiam maiores , itixtd locorum confuetudinem . In Monafte- 
fijs aurem ditioribus diebus ferialibus,& non Trien nibus fnr vnciaruni 
quatuor, folemnibus vnciatum fex, & folemnifsirr is vniiif librae pro fingu* 
H . Cerei accendendi in eleuatione San&ifsimi Corporis, & Sanguinis, vel 
intertorticia finradminus duarum libratum pro fingulo; Et in hisitmigil€t 
Superiores , ni appareat turpis au at it ia , fea fplendcfcat , vt decet , muni, 
ficturi? • 

16. Diebus folemnifsimis,fcilicet Natiuiratis Domini, Pafchatis, PenrrJ 
coftes, Corporis Chrifti, Aflumptinni? Beata? Maria* , San&ifsimi Panis 
Hieronymi, Omnium Sandorum, ac Patroni , feu titularis propriat Ecde. 
fiar, Priores omnes in fuis Monaflerijs ( nifi infirmitatibus, aut alijsnecefi, 
farijs impedimentis dctineanrur) faciant offic-um ; hoc eft MifTam,& Ve» 
Tperasfolemhes cantent, ac etiam ad Matutinos Natiuitaris Dominide* 
more faciant officium. In die autem Cena: Domini folus Prior celebrer, ac 1 
omnes tiim Sacerdotes* rum Clerici, & etiam Layci Fratres de manu illius' 
San&ifsimam Euchariftiam in eadem Mifla recipiant . Pratpofitus vero 
Generalis iuxtiPriuilegium i Sanda Sed* nuper conceflum, Miflam Pon- 
tificalem, & Vcfperas fingulo faltem anno diebus magis folemnibus ce- 
lebret. 

»7. Pr$didis diebus fiat Comunio generalis per omnes Clericos, ac I.ay- 
ctos Fratres de manibus Prioris JPrarterea faltem femel in menfe,feftiuita» 
tibus fcificet folemnioribus,vel terria menfis Dominica, ac tempore Qua- 
dragefsimar, & Aduentus firtjgula Dominica, debent quoq; Sacra Commu. 
«fione in Mifla conuentuali refici , ac propria peccata Sacramenraltter corw 
fiteri. 

afS* Cum autem Sacerdotes Sacram tommnnionem X non celebrantes) 1 
recipiunt , dignitatis Sacerdotalis infignibus vtantur, 'ftola 
> •' fcilicetab humeris pendente in veftium parte 
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De Campanarum pulfatione ad officium , ac alia exercitia 

*.j| « j | * , • • -• |xf|*ij|Si 

25>. Ebito tempore , iuxti nodium augumentum, ac decrementum, i 

I J Superiore, v t infra prudenter defsignando , fado a Sacrifta per 
dormitorium, ad excitandos Monachos, ac Fratres, cum tabella ligno, ii a- 
tim pulfetur campana maior ad Matutinum; Ac tranfadoucanuenienti 
interuallo > quo omnes fe ad conueniendum in Ecclefia prarparent,pnlferur 
campanula,& interim feflincnt finguli ad Chorum , vt ad lignum Superio* 
ris incipiantur matutina: preces. Si autem officium fi t duplex, pulfetur bi$ 
campana maior. fcilicet femel vt fupri,& iterum immediatd antd campa* 
nulam . Sin officium fiat duplex maius, idell de San&is habentibus odauit 
ac alijs folemnioribus , pullentur fimul omnes campana: ter, fado debito 
interuallo, vt fupra. Vbi autem habentur plures campana:, quam dux, fer*, 
uetur particularis Monalteriorurrj confuetudo, pulfandi tantum in dupli- 
cibus,^ fefliuis ad Matutinum campanam maiorem , in alijs vero medi£j 
fed inferiorem, vel aliter iuxti dictam confuetudinem . 

30. Idem feruetur modus pulfandi campanas ad Tertiam , ac ad Vefpe* 

ras,prarterquam quod tunc non debet fieri fignum cum tabella in dormi- 
torio ad excitandos Monachos . 1 

3 1. Eodem pacto pulfetur ad Non£,ac ad Completorium , fcilicet prius 
campana maior, & poft competens intetuallumcampanula Sed tempo* 
cibus scftiuis, cum dormiunt Monachi in die, antequam pulfetur campana» 
maior ad Nonam, fiat fignum cum tabella per dormitorium ad excitandos* 
Monachos . Vbi vero campana: funt plures duabus , ad Nonam, & Com-- 
pletorium pulfetur campana media, feu alia iuxti Monalteriorum confue- 
tudinem» vt fupra. 

32. Ad Sandus in Miflfa conuentuali pulfetur campana maior nonnullis 
icribus de more . Similiter ad eleuationem fandifsimi corporis , ac et iam- 
Sandifsimi Sanguinis Domini noffri Icfu Chtilti in eadem Milfa; Ad quos» 
quidem eleuarionis ictus omnes, fiue in Monafterio»fiue extra degat, genua 
deuote fledant,ac orent vfq; ad vltimum idum . 

33. Pulfetur quoq; eodem modo campana maior nonnullis idibus ad< 
Aue , Maria in fero,& in aurora , feu abfoluto Matutino iuxti noftramcon- 
fuerudinem; Necrfonin meridie, vbi elt ritus: Scilicet prima vice tribus 
idibus, fecunda quinq;,& tertia feptem ; Ac omnino tollatur abufus in no- 
nullis nolitis Monafferijs indudus, pulfandi ad Aue Maria , ac ad Sandus 
omnes campanas infimul m feftis.folemnioribus . 

34. Ad Milfam,feu ad officium folemne pro defundis pulfentur omnes 
campauz fimul tribus lignis exceufe . Similiter ad Vefperas, ac ad officia 
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de mane in die Commemorationis omninm fidelium defun&orum facien- 
dum . Ad Sandus,ac ad eleuatio nem Sandifsimi Corporis , & Sanguinis 
Domini noilri lefu Chrifti in eifdem Mifsis pulfentur ter Jcampanac omnes 
extente,# non per idus,vcfitin alijs Mifsis fcilicet femel ad Sandus,ac ite- 
rum ad eleuacionem Sandifsimi Corporis , & tertio ad eleuationem San- 
•tiifsimi Sanguinis Domini Noflri . 

3 5 . Cum Monachus, vel Frater aliquis grauicer aegrotat, ac ei deferendo. 
e(l Sandifsimum Eucharifli* Sacramentnm.pulfetur campanula tribus fi- 
giiis extenfe ad conuocandos Monachos, ac Fratres in Ecciefia . Item cum 
eifdem infirmis miniflranda eft Extrema vndio . Item cum poft mortem 
fune eorum cadauera deferenda in Ecclefiam . Statim vero, ac Monachus» 
■vel Frater eflauerit animam, palfentur,vt dici folet,ad Aue Maria pro dew 
fundis, omnescampanz fimul tribus fignis extenfe, quibus addatur aliud 
fignum magis protenfum . Similiter pulfentur omnes campan^ , dum ca- 
dauer procefsionalitcr defertur ad Ecclefiam, donec ad ipfarti peruenerit ; . 
Item in fero»dtim dandum eft fignum pro officio folemni in craftino fiedo; 

Et hoc etiam fiat,cum alia officia funt pro defundis folcnicer fienda . 

3*. Detur quoq; fignum ad przmonendumpopulum in fero dierum prac- 
cedentiumfeftiuitatesfolemnes omnibus campanis, non extenf^ fed iuxta 
folitum pullicisi Ac quocicfcunq; folemnis aliqua procefsio eft die fpquen- 
ci habenda. 

37. Adconcionemtempore Qaadragefsim*,ve 1 alJo InEccIefijs noftrjs . 
habendam pulfecur infero,# de mahe campana maior, iuxri locorum, & 
aliarum Ecclefiarum confuetudinem. +>.11 * • 'lifiro oil .1 

3 «: Ante Miifas omnes, ad premonendum populum, pulfetur campanula 

%nicofigno,in cuius fine addantur nonnulli idus; Aedum Sacerdos cele- - 
braturus e Sacraftiu egreditur , pulferur alia campanula magis paruq,quat 
ad hunc efledum apui ianuam Sacraftie.in ingrcltu Ecciefia habeatur , fi* 
cut ineleuationc fandifsimi Corporis , & Sanguinis Domini noftri Icfa 
Cffriftiin omnibus Mifsis per Clericum eil pulfanda campanula ad ctfedb # 
przmonendi aftantes, vt aeuotius infiilant, 

19. Ad Capitufcum conuocandum-pulfeturcampana minor tribus figni* 
extenfe, quamuis quandocft obnegotia non magni admodum momenti 
congregandum, pofsit eadem pado,ad libitum Prioris, pulfari campanula» 
quam Kefedonj appellamus. Item eodem pido pulfetur campana minot 
ad Capitulum culparum . >-> • "» 

40. Ad dormitionem autem diurnam,# nodumam ptalfetur eadem ca*- 
pana vnico figno . Item ad conuocandum Fratres ad benedictionem d Su* 
periore pofl Completorium recipiendam . Itenvad ledionefn poft Noni 
diebus felliuis capitulariter habendam . Item a bfoluto officio , quando 
eundum eil ad prandium. i i 5«.i. • . lc ijU- ■ . s.\ •- 

1 
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41. Habearur etiam apud Rcfedorium campanula appenfa,qu* duobus 
ligni* debice,iuxta ordinem Superioris , interpolatis, pulletur, cum Monfc» 
chi funjc conuocanili ad prandium, ve) c$na, fcii paruatn colationem diebus 
-ieiuni j ; Ac tribui (ignis fuccefsiuis,cum conuocandi funt ad panem conft- 
~denduai«& alia humilitatis cxcrcjtia,ex obedienna ad libitum Superior» 
iniungenda ; Et nonnullis ilubu* , cuui iuuenes lur.t ad ledioncsimprd^ 
prij* (<Mis cornu w»»di .• 

4*. iSic q«ioq; apud ianuam communem Monafterij alia campanula, ctrm 
duplici cordula, intus, &extri ab ea pendente, mediante qtia pofsinc tum 
intractum exrri Monaderium Jegentes,Ianitorcm pr$monue,vtad ianua 
.adaperiendam prafto accedat. 

43. , , : Sit tandem apud commune hofpitium alia campanula i qua pratmo» 
tH:atur,rtuvocetar,curr.opuserir,is,qui hofpitij curam gerite Sicut datis 
' duobus, aut tribus idibus campane nunotis (olemus Sacriftam,& duobus^ 
aut tribus idibus campanula Refedorij Celanunv, & (igno magis pr6» 
tcnfo eiufdem campanula illum, qui cella vinaria pracft, vocare. . r ( 

<c *a ? r t v. 4 . .V 

• i Pt Cceremonijs per Monachos in principio horarum , & dum Datin * • ’j 

...1. .peraguntur , efficiendis • 

44. Q Tatimita<|; ac audient campahulam ad Matutinum , ad ad alias 
. J horas, omnes, vt pradicitur ( grauiter tamen 1 vt preprij inftituti 
ratio poftulat ) feftinentad Ecc!c(iam,ac in eius irgreflti a fpergant fe.ac» 

• qua benedida dicentes, Afptrges mc Domine hvflopo,& mundabor, la» 
uabis me,& fuper niuem dealbabor . Et progredientes faciant genuflexio» 
nem profundam verius Altare maius , in quoafleruatur Sand ifsimum Eu» 
chariltia: Sacramentum, ac (imul illud deuotc adorantes dicant. Adera- 
mus te Chrifte, St benedicimus tibi, quia per crucem tuam redcnnifi mun* 
dum. Et deinde profundam inclinationem faciantverius Priorem j 6 d fit 
ed fedes, qu$ eis iuxta primogenitam Religionis , aut gradum quem inter 
Alias obtinent, conueniutufefe recipiant. V 01 puditi, genua fledant verius • 
Altare, ac fecrete orenr,donecfado (igno per Priorem., vd Vicariiiih eius 
abfentia,aut Hebdomadarium, illis abfcntibus,£ pullanda campanula (ifta 
tur « Et tunc omnes fe erriganr,& mox e regi mc profunde inebnanti , dia 
eant (inguli fecreto Pater nofter cum Aue Maria, & etiam Credo ant£Ma» 
rutinum, & Primam tantum , ant£ alias £u rem horas folum Pater noder 
cum Aue Maria, vt in Rubricis Breuiarij ; Quibus expediris Hebdomada^ 
rius fe errigat,& cum eo omnt s,ac verfis vultibus ad Aleare , ad Maturin^ 
incipiat.yoce competenti , fcilicct non nimiselcuata , necniniis dcprdfa , 
pron undans . Domine labia mea aperies; ac (imul polioe.manus dexterf 

.f:. ’ muniat 
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muniat fe figfco crucis iri ore . Cui , dum per omnes de Choro refpondemt 

• in eadem voce . Et os meum annunciabir laudem tuam , eodem pado fe 
muriiant fi.iguli (igno crucis . Quo refponfo» dicat Hebdomadarius . Deus 

► ia adiutoriuin meum intende , (igno crucis tota manu dextera fe iceru mu- 
niens per cotum corpus. Cuicoeterirefpondentes, Domine ad adiuuandu 
mefcilma , idem faciant . Et deinde fe e regione verrentes , ac profundfi 
, inclinantes., profequanturomnes fimul , Gloria Patri,& Filio, & Spiritui 
fando Scc. Ad ficuterat, &c. aure feerrigant. Et hic modus (eruetur ctia 
in omnibus ahjs horis canonicis inchoandis , etiam in officio paruo Beatae 
Marix. Sed ad Completorium, cum ab Hebdomadario intonatur. Con- 
verre nos Deus falutaris noller, tunc fe (ignee police manus dexterx in pe- 
dore , quod idem faciant reliqui , dum refpondent , Eoauerte iram ; tuam 
a nobis &c. 

45« Reliquas ceremonias iri progrefTu Offici j,in Miffa coouentual i, Capi- 
tulo, Refedorio, & alijs adibus pubi icis per Monachos efficieudas; quia 
cimis edet prolixum (igillacim deferibere; Idebeasad generales quofdam 
modos ex veteri Ordinario dedudos, quibiis Monachi in prxdidis fe ha- 
bere debent , referentes , eos hic fubnedimus» admonentes illos regulam • 

• ac normam omnis praxis elfe debere ob id Superioribus, & maximd 
i Vicari js eire inuigilandum* rie ritus ab his dwerfi inducantur, &flquiiiira 

irrepfcrint* omnino auferantur . ihsvruq . ;powp . 

4 A'>: Debent itaq; Monachi in Chorofe habere^regioht,feaver/ls^ulrt- 
bus ad alterutrum, ad Inuitatorium,Hymnos,& Pfalmoftpnfterquiwtqiia- 
-do fumante faci(torium,& ad lediories,& Rdponforia cnm fuis ver Hcul is, 
necnon ad preces omnes , ac ad primas orationes, & quoticfcunq; omnes 
profunde fe infimul inclinant . ? • - 

■47» Ad reliqua autem omnia tum in officio,tftro in M ifla>conuenmali ha- 
beant vultus verfus Altare , ac etiam quoticfcunq; vnus folus , vel duo fi- 
mulaliquid dicunt, Vel dbcanrant,aot intonant. ;i:‘: ) no > - a • > “ 

48. Profundi vero fe inclinant ('hoceff medium corpus fimul cum capi- 
te ita fledunt, vt manuum palins genibus commode applicari pofSmt) in 
•principio horarum, & alias femper, dumfecrero dicitur Parer nofter,Aue 
Maria , & Credo, prxrerquam in precibus ferialibus, acgradualibus,cum 
flexis genibus dicendf funt. Et quotiefcunq; dicitur Gloria Patri , Sc Filio» 
Spiritui fando . Et ad notam vltimam periodum omnium Hymnotmn. 
xJEc in catiiy» Benedicite omnia Optra Domini. Domino &c.diim pronuncii- 
tur verfus, Benedicamus Ritreni,&'Filium, cum faido Spirku».laucfermis, 
&,fupesexaltemuseumiii faecula. Et in Pfalnno, JLaiidare Dominurrvoinncs 
•gemes-* Ad illa verba v fir nomen Domini bencdidunS «; < Et ad Matn* » 
««m. in Pfalmo , Venite exulxcmus &c. ad illa verba, Veoiteadorercuf; Sf. 
protidamus ante Deum. £ead omoesprimas orationem tam m Officio § v 
vii " ' ** quam 
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*. quam in Milfa \ fq; id con;kifionem, nifi fune debeant efle flexis genibtr* - 

• Et dum datur benedi&io a Superiore in fine Prima* , ac Completori): Et 
p quo cie fcunque recipitur benedi&io ance le&iones ad Matutfnuin, vel antd 
. ledionein breuem ad Primam, & ad Co nplctonunvel etiam in Rtfc&o- 

• rio ad bencdi&iouem menfat profunde fc inclinat is tantum, qui Jrgere de- 
: bct.be in MifTa ad Gloria in excelfis,’cum dicitur; Adoramus ce,& Gratias 
i agimus tibi» & Sufci pe deprecationem no (Iram. Er ad Credo,<aim dicitur, 

fimul adoratur & c. Et in Rcfe&orio ad bencdi&ionem menfcvac gratiaru 
a&ionem , dum dicuntur orationes . Cantores vt rd , ac Yerficularj pofl 

- intonationes pfalmorum, & antiphonarum, vel poflqtiim aliquid foli , vel 
» duo afTociati dcc3ntauerinr,vel dixerint, profundam faciat inclinationem, 
i Et quoticfcuoq; nobis occurrunt oollri Snperiores,fcilicetiRcnercndifsi- 

mus Prarpofirus Generalis, vel Priores, aut ant£ eos cranfimus, illis profun- 
-jde inclinamus. Similiter dum cranfimus ante imagines Domini noftri,Bea« 
trMarix,acfandifsimi Patris noli ii Hieronymi. 

; 49. Caput autem tantum inclinamus, cum nominamus, vel audimusno- 

- mina lefus, Beata Maria; , ac Patris noflri Sandifsimi Hieronymi , ac antd 
, imagines Sandorum tranfimus, vel ante alios Superiores noflros, vel Pa- 

• tresgrauiores. Acabadolefcentibns,& laycis Fratribus idem erit prz flan- 
dum ; dum tranfeunt ant^. quoslibex Sacerdotes ; Et ab Hebdomadario 

quoq; caput verfus Altare inclinatur pofl intonarionem pfalmorum pro- 

• nunciationem Capitulorum , vel cuiufuis alterius partis offioj ab cofoio 

-dicendae , vel intonanda; . I < 

<0. Genua vero fledimus, quotiefeunque tranfim.us anti Altare, vbi af- 
feruatur fandifsimum Euchariflia; Sacramentum . Et apud fodes noHras, 
donec fiat i Superiore fignum inchoandi Officium . Et dum dicuntur pre- 
xesferialcs tepore Quadragesfima;,& Aduencu$,ac in vigilijs,&>ferijs qua- 
•>tuor tempqmm, vt in Rubricis Breuiarij. Et ad anciphonam B. Mar arvqu* 
dicitur pofl Officium, fcilicet pofl Dominus det nobis fuam pacem &C. 
-excepto tempore Pafchali , ac diebus Dominicisv vt in eifdem Rubricis 
-Et in Mifsis feriarum Aduentnsi Quadragesfimx quatuor Temporum , 9 c 
vigiliarum, quibus ieiunatur, ac etiam in Mifsisdefbr c torum ?d Oratio- 
nes , qu£ dicuntur tim ante Epiflolam, qua m expleta communione, ac ad 
.orationem , que dicitur fupra populum tempore Quadrageffimsr,vt in Rd- 
.bricis MifTalis . Et dum dicitur, Fledainus genua, ante orationes feriales. 
-Et ad totum verfum, Adiuuanos Deus falutarisnofter, &c; qui dicitur in 
«Tractu dieb.Quadrageffimar. Et ad totu verfurfi. Veni fancreSniritnsi &e. 
qui dicitur pofl Alleluia ih MifTa de fancto Spiritu ; Er ad Credo , dum dt» 
.cuntur illa verba. Et incarnatus dl de Spiritu farictot natus ex Maria Vir- 
gine, 6c homo factus cfl . ; Et in prarfationead verba , Gratias agamus Do- 
mino Deo nolito. Et in Euangelio ioannis, quod dicitur in fine Mifi», aji 
c. * illa 
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illa-verba, Et verbum caro factum eft & c. Et in omnibus alijs locis, in qui- 
bus hoc animaduereitur i Rubricis Miflalis Romani . Et in Milia conuen- 
tuali deca.i ; aco O (fertorio v fque ad Praefationem, & poli Sanctus vfque ad 
•Agnus Dei, & dictis Agnus Dei vfq; ad Policommunioriem, fumpto fan- 
“ctisfimo Sanguine i Sacerdote, & ad benedictionem, qu$ datur in hne Mi& 
f*. In Mifsis vero paruis, fiu£ non decantatis circunilantes femper genua 
fleftant, praeterquam quando leguntur vtraque Euangelia. Genua quoqj 
fledimus , quotiefcunq; accepimus benedidionem i Priore, vel alijs Su- 
perioribus e Monafleriocgre(Turi,vclpoftregreflum,& poft Aue Maria, 
aut cum dormitum imus , aut aliis quandocunq; . • Item cum coram ei$ 
culpas dicimus, vel ab eis quomodolibet reprcthendimur . 

5 1 . Numquim autem Monachos Cedere in Choro permittant Superiores^ 
nifi Sacerdotes,& prouediores tantiim , fi iti Priori videatur ; & hoC dum 
dicunt apud fedes Pfjlmos.quamuis ad Gloria Patri &c. femper debeanc 
furgere , ac fe inclinare, vtfupri . Ad Pfalmos aure in officio B.MARIAE 
femper debent Rare, & ad Quicunq;,quod dicitur ad Primam , & ad Can- 
tica M ignificat,Benedidus,& Nunc dimittis , ac extra' proprias fedes, ca- 
pitibus deteftis . Pofilintquoq; permittere, vtfedeant etiam ad lediones, 
quae dicuntur ad Matutinum in officio maiori , praeterquam dum legitur 
Euangelium. Et in Mitfa, dum cantatur Epiftola,&profetiae. Irem dum 
cantatur a Cantoribus verfus poft Allehria,& poft Graduale . In omnibus 
vero alijs femper fint flantes, vel genibus flexis vt fupri . 

5 2. Sint tandem Monachi detedis capitibus, ac faltem medio capite , in 
ingreflu Ecclefiae. ac exitu, diim genua Hedunt verfus Altare, ac Superiori 
fe inclinant ; Et diim dicuntur primas orationes, vfq; ad per Dominum &c. 
tim in officio, & horis Canonis, quam in Miffa, etiam ad orationem fupri 
populum , & dum dicuntur capitula, & cantica Benedidus, Magnificat, St 
Nunc dimittis. Et ad Euangelia . Et dum dicitur* Confiteor, ac datur a W 
folutio ad Primam, & Completorium , & aliis quomodolibet . Et quando 
datur benedidio in fine Miffae,vel Completorij,& Primae, aut alias quomo- 
docunq; . Et in eleuatione Sandifsimi Corporis,& Sanguinis Domini no- 
ftri,ac ad eius fumptionem, necnon dum faciunt Communionem Sacram 
in Mifla Clerici, & Fratres . Et cum fit benedidio menfar,diim de mane di- 
citur. Agimus tibi gratias &c. & in fero Benedidus &c. & ingratiarum 
adione,dum dicitur oratio, Retribuere &c. & quotiefcunq; genua fledunr, 
praeterquam dum dicuntur preces ; Sc diim prolixi orant poft Matutinos^ 

6 Completorium , Sc dum Superiores noftros, aut alios Praelatos digniores 
alloquimur . 

5 j. His addimus, debere Monachos iri Choro ante faci ftorium efle,duin 
dicuntur Hymni, Pfalmi,& Antiphon* ad Matutinum, Laudes,faltem in 
dfficio maiori . Ad reliquas verd horas poterunt apud fedes fuas manere» 
j - k praeter- 
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pwerquim ddm dicuntur Pfalrni,&Hymni feriales ad Vefperas Ver/icB^ 
Urius vero folu? ('cum officium cft de teria, aut de fimplicij vel cum ad- 
jungo fibi fubuerficulario ( fi officium fit duplex * femiduplex , vel de Do- 
minica^ manebit ante faciftorium ,dum dicit inuicatorium cum Pfalmo, 
Veaite,eciam in officio paruo Beatf Virginis, & dum pronunciat lc&ior 
nes,3e Refponforia eiufdem officij ( legiones enim , &c Refponforia officii 
Huioris fune ance Superiorem perlegenda . ) Similiter dum dicit Antipho. 
uas,8e Refponforia breuia ad horas,quamuis cum fit officium de feria, vd 
limplic» pofsit huiufmodi in fede fua dicere, ficut verficulos, & Antiphonas 
jn Officio B. Virginis . Et harc dum officium dicitur fine cantu . Cum au- 
tem officium cantatur, manebunt omnes Monachi ante faciftorium, dum 
$antacur ad Matutinum inuicatorium cum Pfalmo Venite , Hymni , Anti. 
phon*,Pfalmi,& Canticum Benedi&us; Aedum decantantur Antiphonae* 
& Ref ponforia breuia ad horas ; dum cantantur Anriphonae,& Hymnus 

ad Vefperas,praecerquam in officio de Dominica , quia tunc Antiphonas 
folemus cantare in proprijs fedibus . Et dum cantatur Auciphona , Hy in* 
nus,8c Refponforia breuia, necnon Antiphona ad Nunc dimittis ad Coon** 
pletorium, Verficularius aurem manet ibi cum adiun&o fibi fubuerficula- 
rio,cum per eos decantandum eft, Benedicamus Domino , in officio lemi- 
4up!ici,vel dc Dominica, nam in offieio de feria, ac trium leftionum debet 
illud folus decantare apud propriam fedem . Similiter , cum pronunciat 
Antiphonas,aut aliam partem officij, vel Verficulos, aut alia in Miffa,dum 
Organa pulfantur . In Mifla autem conuentuali manent omnes Monachi 
ante faciftorium, diim cantatur Introitus cum fuo Vcrficulo , & Gloria Pa- 
tri, dum cantantur Kyrialia, & Gloria in excelfis , Graduale cum fuo verfij 
& Alleluia,vel Traaus,Credo,Oflertorium,Sandifs,Agnus > &: Poftcomma 
aio . In reliquis apud fedes fuas manebunt flexis genibus, vel errc&i,e rc* 
gioac,vel conuerfis ad Altare vulcibus.vt praedicitur. 

C 7 V T V I. 

Di efficiendis per MonqcUs , cum tardi ad Chorum , >el alios atlus publico^ 
accedunt, uel tempejliui recedunt , aut in eis ex negligentia» 
uel aliter errant, 

44. r i quis ad Chorum tardd acceflerit , c$pto fcilicet officio, ac abfo- 
^ luto Gloria Patri &c. quod dicitur poft Deus in adiutorium &c. is 
ad accufandam negligentiam fuam inclinatus maneat apud faciftorium 
verfus Altare, donec a Superiore ei fiar fignum inde recedendi. Si autem 
aliquis c$pto officio , necessitatis caufa cogatur i Choro recedere non fta» 
|jun reuerlurus^n medio Chori in clin atus verfus Superiorem > ac^rnanu pe- 


ftoti appofita , indicens fetduampoftulare ,expedct ab en fignum licetvJ 
tiz indd recedendi r 

5J. Qui tardi ad Refedorium accefTeiit*ccepta fcilicet benedidione,ant 
ad Capitulum* genuflexus in medio RefedoTij,vel Capituli anti Supeticf* 
rem,ac manu pedus percuwens expetet, donec ab eo fibi fiat fignum fuiv 
gendi . Idem efficiac,fi necefsitace impulfus voluerit i Refcdono,vel Gw 
pitulo recedere . 

55. Qni in Chofo,dtim dicitur officium,!euirer errauerit,is fiatim capitd 
decedo inclinatus vcrfus Superiorem , pedus fibi percutiat . Si autem no*» 
labiliter ertiuerir,illic6 genua fledat, ac ita maneat , donec fiat fibi i Stw 
periore furgendi fignum . Idem efficiat, fi ftrepicum aliquem fecerit, aut in 
fiio munere negligenter fe gcfleilt . In Refeftorio vero, qui aliquem exedr- 
ium coilirtii(Terit,vt vafa verando, vel frangendo &c. fi inerit fedens in mw 
fa* fiatim detedd capite flirgaMC inclinatas vdrfiis Supdriorem pedus pebj 
®ariendo,expedetabeofedeodi figmuA. Si vero non tuerit fedens, genu» 
fledat ant£ Superiorem, ac expcder fignlltti, vtfupri. Idem fiat vbicunq; 
quis aliquem errorem coram Priore commiflerit . 

57« CUm Prior ad CHomm aeceifem,duc ad alium locum, in quo Mon *3 
Chi, & Fratres exii fiunt, vel ab^wceffef it, fi fi»*tfedcntes,ftatimaflurganc^ 
accap>ta detcgentesei feaerenoerfe inclinent!; vicem enim Dei fuper edr 3 
«pira gerens i & eonrm fpirituaHs Parer exiftcns , eft ab omnibus vti Pa* 
ter in honore habendus,ac 'diligendus .. Si verd fuerit genibus i lexis , nort 
arturg.mt.fed tanriim capita detegant, ac ei humiliter fe inclinent. Idemf 
efficiant, fi accelTerit,autrecefierit aliquisaliusex Superioribus eminfcntio» 
ribus , & multo magisfi Pnrpofitus Generalis , Verfus autem Vicarium, 
ac alios Patres graduatos,vel prouediones,diim accefferint , ac recefleriht, 
t&ntdm capita inclinent. Adolefcentiores autem, & layci Fratres omniKne 
etiam Sacerdotibus, capitibus detcdis 7 vt fupri,fe inclinent 
rv ,1 n ■ neu 0 0 
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Ut Ccrcmonijs tam in Mi/fis , tjuam Veneris per celebrantem , 

- • • Miniflros efficiendis . 
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y8. Aeremoni* tum in Mifsis priuatis,tum in decantadis, ac folerrim- 
• \Jy biis.per celebritem,& Minift ros fiendar,omrniflb ritu veteri a!io$ 
in O rd inari o noftro defer ipto , fiant omnino kixta ritum Miflalis Romani 
detruim reformati, vel pro tempore audoritate Summi Pontificis reforma* 
di, ac Mifi® ordinentur, & dirigantur prorfusiuxtsl illutn . Ac etiam Alta- 
rium paraiti'enfta,& Sacerdotalia fint iuxti dafdem Rubricas, fit omrtindi 
Bcdefixnoftf* tftieanettr*& regantut,q«*:ain fleri poteft,iuxta ritum Rd* 
c.-. 1 * K a manum. 
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f tnj Cardinali pro temporeapud Sandam Sedem Congregationis noftr» 
rotedore, & eius bona protedione. Alia pip. Reuercndifsuno nofho 
Prgpofico G, nerali,ac bona Congregationis natti* dirfdione;Ernunc ad- 
dimus ; Aiia pro Epilcopo Dictefano,& bono Dicect fis regimine; Er, alia 
pro conferuatione Principum temporalium , actorum ftacuum bono regi- 
mine . Pro benefadoribus autem viuis totius Ordinis» & finguloruni Mo- 
nafteriorum multiplicentur MilHr, ac orationes, quantum fieri potelR v t tu 
aliud , quod pro beneficijs acceptis reddamus, nobis non fuppetat,faltem 
hoc modo gratam exhibeamus animorum figui ficationem. C^uocirca pru- 
dentis Patoris munus erit, eos farpe invenere, & in fpecie orationibus luo- 
rum Monachorum, & Fratrum commendare . 

a a. £x adis Capituli de anno 1 5 Sa.confirmatis deinceps , & femper in. 
nouaris . Sacerdotes omnes frequenter celebrent, (iu Ito tamen certante 
impedimento) vt ex deuoti^& afsiduis orationibus noli rts,bencfadorum 
Ordinis noftn anima; falutare accipiant refrigtrium,& fempiremam quie- 
tam ; & viuenres benefadores orationibus noiitis ia Diiuno timore peifc» 1 
diiisLftabiiiantur > &; maneant : ; 

a 3. fex qdis Capituli de anno itfo$>. hlullus Prior d.e ^ero debear , nec 
pofsit fuis Monachis licentiam concedere, celebrandi reni Diurnam, fcii,vt 
materno idiomate fertur , Miffam, extra proprias Congregationis Eccle- 
fias ■, fub paen^ Rt uerendifsimo arbitraria , prartertim aCcepns Impendiis, 

• vel fadis conueoriotiibus dq mercede,aut elerpofina accipienda , & vtex- 
, prefsius dicatur , Non intuitu mercedis , fcd ex mera devotione hoc ficeac 
Prioribus co .ceti. re. 

34. Dum Milfarpriuataf celebrantur, ardeanc. femper in Altari duarcar»- 
delx a principio vtq; ad ti iun ; etiam cum in hebdomada fanda kguur 
Pafsio Domini » refcirto iu l oc \ crcri ritu ; Ac ad eleuatipnem (andilsimi 
Corporis , & Sanguinis Dommi accendatur Cereus, vel intertor icifi . Du 
yero celebratur Mirtaco«ueiuualis,dicbusfenalibus,acn6u fiiui$ ardeae 
in Altari , vt fupri, duajcunjielar; Fefiiuis autem , & ouimbi s folemmbus 
quacuor ; Solemnifsimis vej:p,feu praecipuisardeant fex;& fempet ia Mi£- 
fa conuentuali ad cleuac/onem , vt fupri, ardeant duo bctei, vel tWinrei;- 
torcicia,vel etiam piura,cum Cantores paramentis induti mleruiunt.Dum 
recitancur,feiulccantantur vefpera, ardeant in Altari Mpiori candelx , vt 
Tupra, Cum vero cc!cbratur;fefium alicu|nsOpclla: r , vel Altaris folera- 
nircr,mai »r candelarum numerus accendatur in illo Altari, acia Altari 
Maiotifufficiantquatuorcandt*lx,vd vtrobrq; arqualiter. Dum manet iu 
Altari populo expofitum fandifsupuii^Eu.charift i* Sacramentum, ardeant 
femper in illo Altari ad minus fex luminaria,vektiam plura., prxfertim dic 
exponitur acrem >uetnr.,quod debet lien > biq; fumiuo.cuni fplendore, & 
munuicentia^quantqoa Sfa tfum decarnatur jofl.Completoriuai 

* ‘"I - ditbus 


diebus Sabbati Antiphona ad Altare Beatar Virginis, ardeant fimiliter in 
illo ad minus du*candel*,vel etiam plurcs in fefiiuitatibusciufdcm Beat* 
Virginis, feu dum fiunt procefsionesTationelndulgentiaium expofitarum, 
ac dum ipfarmet Indulgentie funtexpofit*. 

1 5. Ecdefi* , ac Altari eft in omnibus ea maiori munificentia , ac fp!en- 
dore,qno fieri poteft,inferuiendum,qui£ cultus.acferuicium tunc \fcro Do 
m hio* Omnipotenti fcilicet Deo exhibetur ; F.t ideo mandamus, vt can- 
dclar fintcer* alb* , ac perfedd elaborat* , & vnciarum firt terii trium pro 
fingu’a diebus non foleibnibus; vnciarum vero quartior fofehinibus, fo- 

- Icmmfsitnis autem vnciaram fex ad minus, Ac in fefto pr?cipuo Patroni 
Ecdefi* fint etiam maiores , iuxti locorum confuetudinem . In Monafte- 
fijs aurem ditioribus diebus ferialibus,& non folen.nihus finrvnriaruoi 
quatuorjolemnibiis vnciarum fex, & folemnifstrris vnius librae pro fingu* 
Ia . Cerei accendendi in cleuatione San&ifsimi Corporis, & Sanguinis, vel 
intettorticia finradminus duarum libratum pro finguto; fit in his inuigit£t 
Superiores , ni appareat tqrpis auatitia , fed fplendcfcat , vt dcCct , muni, 
ficentia . 

16. Diebus folemrifsimis,fdlicrt Natiuiratis Domini,Pafchatis, PenrrJ 
«oftes.CorporisChrifti, Aflumptioni? Beat* Mari*, Sanftifsimi Patrit 
Hieronymi, Omnium San&orum, ac Patroni, feu rirularis propri* Eccle- 
f?*, Priores omnes in fuis Monafierijs ( nifi infirmitatibus, aut alijsnecefi, 
farijs impedimentis detineantur) faciant offidum ; hoc eft Miflam,& Ve- 
fpcrasfolemhes cantent, ac etiam ad Matudnos Natiuitaris Dominide’ 
more faciant officium. Jn die autem Cen* Domini folus Prior celebrer, ac 1 
omnes ttlm Sacerdoresitum Clerici,& etiam Layci Fratres de manu illius 1 
Sandifsimam Euchariltram in eadem MiflTa recipiant . Pripofitus veto 
Generalis iuxtiPriuilegtfum i San&a Sedi? nuper conceflum, Mifiam Pon- 
tificalem, & Vefperas fingulo faltem anno diebus magis folemnibus ce* 
lebrct. 

97, Pr$didis diebus fiat Comunio generalis per omnes Clericos, ac Lay- 
c»s Fratres de manibus Prioris . Pr*tcrea faltem femel in menfe,feftiuita« 
ttbus fcificet folemnioribus,vel terria menfis Dominica, ac tempore Qua- 
dragefsim*, & Aduentus fifljguta Dominica,debent quoq; Sacra Commtt- 

«fione in Mifla conuentuali refici , ac propria peccata Sacramcntaliter coiw 
fkeri. 

98* Cum autem Sacerdotes Sacram Communionem ( non celebrantesY 
recipiunt , dignitatis Sacerdotalis infignibus vrantur, 'ftola 
> fcibcctab humeris pendente in veftium parte * 

’ fuperiori. 
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de mane in die Commemorationis omnirim fidelium defiindorum facien- 
dum . Ad Sandus,ac ad eleuatio lem Sandifsimi Corporis , & Sanguinis 
Domini noftri Cefu Chrifti in eifdem Mifsis pulfenrur ter ,‘campanac omnes 
extenfe, & non per idus,v t fit in alijs Mifsis fcilicet femel ad Sandus,ac ite- 
rum ad eleuanonem Sandifsimi Corporis , & tertio ad eleuationem San- 
4 tifsimi Sanguinis Domini Noftri . 

35. Cum Monachus, vel Frater aliquis grauireratgrotar,acei deferendo, 
cft Sandifsimum Euchatift iar Sacramentum, pulfecur campanula eribus fi- 
gnis extenfe ad conuocandos Monachos, ac Fratres in Ecclefia . Item cum 
eifdem infirmis miniftrandaeft Extrema vndio. Itemcumpoft mortem 
fune eorum cadauera deferenda in Ecdefiam . Statim vero, ac Monachus» 
vel Fraeer eflauerie animam, polfentur, ve dici folet,ad Aue Maria pro dew 
fundis, omnescampana: fimul eribus fignis extenfe , quibus addatur aliud 
fignum magis protenfum . Similiter pulfentur omnes campanj , dum ca- 
dauer procefsionalitcr defertur ad Ecdefiam, donec ad ipfam perueneritf. 
Item in ferq*dum dandum eft fignum pro officio folemn i iu oraftino ficdo; 
Ee hoc etiam fiat,cumi alia officia fune pro defundis foleniter fienda . 

3 *. Detur quoq; fignum ad praemonendum populum in fero dierum pro- 
cedentium feftiuitates folemnes omnibus campanis, non extenfe, fcd iuxti 
folitum pulfitis; Ac quotiefcunq; folc mnis aliqua procefsio eft die fcquen- 
ti habenda. 

37. A d concionem tempore Qiadragefsi m*,ve 1 alio In Ecdefijs noftrjs 

habendam pulfecur in fero,& de mane campana maior, iux:4 locorum-, & 
aliarum Ecclefiarum confuetudiivem . • , : ' . ■ 1 t 

38. Anfe Miffas omnes, ad promonendum pdpulum,pulfetur campanufa 
^nicofigno, in cuius fine addantur nonnulli idus; Aedum Sacerdos ccle- • 
braturuse Sacraft ia egreditur, pulfecur alia campanula magis paru^,quar 
ad hunc effcdum apu j ianuam Sacraftic.in ingrellu Ecclefia habeatur , fi* 
cuc in cleuatione fandifsimi Corporis , &>Sanguinis Domini noftri Iefa 
CfTrift i in omnibus Mifsis per Clericum eft pulfanda campanula ad cf&dfr ' 
promonendi aftantes, vt deuorius infiflanc , 

3P. Ad Capitulum conuocandum pulfetur campana minor tribus fignis 
extenfe, quamuis quando eft ob negotia non magni admodum momenti 
congregandum,pofsit eadem pado,ad libitum Prioris, pulfari campanula» 
quam Refedorij appellamus. Item eodem pado pulfetur campana minor 
ad Capitulum culparum . jj > 

40. Ad dormitionem aurem diurnam, & nodumam pulferur. eadem c& 
pana vnico figno . Item ad conuocandum Fratres ad btfnetfidionem d Sn* 
periore poft Completorium recipiendam . Itenvad ledioiic-fn poft faoni 
diebus fdbuis cipiculariter habendam . Item abfoluto Olfick) , quando 
fundum eft ad ptahdiuin. - ; .a. x .. * y.[,i . ;Xl 
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41. Habeatur etiam apud Refe&orium campanula appcnfa,qux duobus 
lignis» debice,iuxta ordinem Superioris , interpolatis, pulfettir, cum Mona^ 
chi funjt conuocandi ad prandium, vel cena, feiiparuamcolationem diebus 
-ieiunijj Ac tribus (ignis fucccfsiuis t cum conuocandi funt ad panem confw 
-cienduan& alia humilitaris ex^rcitiaiexobedieiina ad libitum Superioris 
iniungenda ; Et nonnullis j&ibus , cuui iuucnes jfont ad lediones in pro 
prijsfcbolis commandi. 

4%, i jSir quoqj apud ianuam communem Monafterij alia campanula, cfcm 
duplici cordula, intus, &extri ab ea pendente, mediante qua pofsint iiim 
.intra', tum extri Monafterium degentes, Ianitorcm prf monuc,vtad ianua 
adaperiendam p rallo accedat . 

>43. ,; )T Sic tandem apud commune hofpitium alia campanula ^qua premo* 
jlicatur,ftuvocetor,cum opus erir,is,qui hofpirij curam gerite Sicut datis 
x!uobus,aut tribus idibus campane nunotis (olemus Sacriftam,& duobuffc 
aut tribus i&ibus campanula Refe&orij Cei anum, & ligno magis prd* 
tcnfo eiufdem campanula; illum, qui cella; vinariat prced, vocare. 

C T V T V. 

i Pt Ccermonijs per Monachos in principio horarum , & dum Dium 4 • *J 

peraguntur , efficiendis . 

i V r «L^( » ^ ik* ^ 
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44. Q Tarimitiq; ac audient campahulam ad Matutinum , ac ad alias 
x J horas, omnes* vt prodicitur ( grauicer carnem vt preprij inflicuti 
ratio poftulat ) fef linent ad Eccleliam,ac in cius irgreffu afpergant fe >c. 
qua benedida dicentes, A,fptrges me Domine hvflopo,& irundahor ,la« 
uabis me,& fuper niuem dealbabor . Et progredientes faciant genuflexio* 
oem profundam verius Altare maius , in quoafleruatur San£ilsimum Eu* 
charilh* Sacramentum, ac fimul illud deuotc adorantes dicant. Adcra* 
mus ce Chri(le,& benedicimus cibi, quia per crucem tuamredemtfti mun* 
dum . Et deinde profundam inclinationem faciantverfus Priorem »f& lic 
fid fedes, quf eis iuxta primogenitam Religionis , aut gradum . quem inter 
tilias obtinent, conueniunc,fe recipiant. V;>i politi, genua fle&ant verius 
Altare,ac fecrete o ren r, donec fa&o ligno per Priorem, vd Vicariiun eius 
abfcntia,aut Hebdomadarium, illis abfcncibus,a pulfanda campanula fiftz 
tur . Et tunc omnes fe errigant,& mox e regi jne profunde inclinanti , d» 
eant (inguli fecreto Pater nofter cum Aue Maria, & etiam Credo aftt£ Ma* 
tutinum, & Primam tantum, ant£ alias atotem horas folum Parer nollet 
cum Aue Maria, vt in Rubricis Breuiarij ; Quibus expeditis Hebdomada* 
rius fe errigar,& cum eo omne s,ac verlis vu!ctbus ad Altare ,ad Maturino 
incipiar, voce competenti ,fcilicct no» nimis eleuata , necnimis deprefla* 
pron undans . Domine labia mea aperies; ac (uaul polioe.manus dcxteif 

muniat 
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. muniat fc figrio crucis iri ore . Gui > dum per omnes de Choro refpondecut . 
: in eadem voce . Et os meuin annunciabir laudem tuam , eodem pa&o fe 
r muniant fiiguli figno crucis . Q110 refponfo, dicat Hebdomadarius . Dens 
-snadititorium meum intende, figno crucis tota manu dextera fe iceru mu- 
- niens per cotum corpus . Cui cceteri refpondentes, Domine ad adiuuandu 
tnefedma > idem faciant . Ec deinde fe £ regione vertentes, ac profundd 
.inclinantes, profequanturo nnesfimul , Gloria Patri, & Filio, & Spiritui 
fando 5 cc. Ad ficutcrat, ftc.aute feerrigant. Et hic modus ferueturctia 
in omnibus ahjs horis canonicis inchoandis , etiam in officio paruo Beatas 
Marix. Sed ad Completorium, cum ib Hebdomadario intonatur . Con- 
ucrcenos Deusfalutaris nofler, tunc fe fignec police manus dexter* inpe- 

• dorc, quod idem faciant reliqui » dum refpondent , Ecauerte iram, tuani 
a nobis &c. 

45. Reliquas ceremonias iri progrefTu Offici j, 5 n Miffa contientua* i, Capi- 
tulo, Refe&orio,& alijs adibuspublicisper Monachosefficieadasi quia 

• oimis dfet pjrolixam figillatim deferibere; Ided eas ad generales quofdam 
modos ex veteri Ordinario dedudos, quibiis Monachi in prxdidis fe ha- 
bere debent , referentes , eos hic fubnedimus» admonentes illos regplam , 

• ac normam omnis praxis elfe debere ob id Superiori bus , & maxinte 

• Vicarijs eife inuigilandum^ lic ritus ab his d«er fi inducantur, & fi qui idra 

•irrepfetmc^ omnind auferantur , :i ilmJuq . ipci.p . 

4<S. Debent itaq; Monachi in Choro fe habere £regjorit,fcu verfis^ulrt- 
bus ad alterutrum, ad lnuitatorium,Hymnos,& Pfalmostpr?rerquimqiii« 
-dofunrance Efcifi;orium,& ad le&iories,& Refponforia cum fuis vetficulrs, 
necnon ad preces omnes , ac ad primas orationes, & quoticfcunq; omnes 
profunde ieinfimul inclinant . ' r - ; 

.47« Ad reliqua autem omnia tum in officio»tum in MiflsLConuenmali ha- 
beant vultus verfus Altare, ac etiamquotiefcunqjvnus folus;, vel duo fi- 
«nulaliquiddtainr, vel decantant, aut intonant. 

43 . Profundi vero fe inclinant ('hoceff mediam corpus fimulcum capi- 

te ita fledunt, vt manuum palinx genibus commode applicari pof$iiu). ; ii 
•principio horarum, & alias femper, dumfecretd dicitur Pater- nofter, Aue 
Maria, & Credo, prxeerquam in precibus ferialibus, acgradualibus,cum 
flexis genibus dicendf funt. Et quoticfcunq; dicitur Gloria Patri, & Filio» 
Spiritui fando . Et ad tx)tam vltimam periodum omnium Hymnorum. 
JEt in catiiY' Benedicite omnia optFX Domini Domino &c.diim pronuncia- 
tur yerfus, Benedicamus Ritrem,& 'Filium, cumfando Spiricu,iaudemus, 
&,fuperexaltemuseum iri fxcula. Et in Pfalmo, Laudate Dominum omnes 
•geures-. Ad' illa verba, fit nomen Domini bencdi&uni,; <Bt ad Mamr ; * 
num in Pfalmo , Venice exulremus &c. ad illa verba, Venito adorerr u$, 
procidamus ante Deum. £tad omoes primas orationes, tam m Officio* 
'* quam 
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• quam in Mi fla \ fq; ad con.lufionem, niff tunc debeant efle flexis genibus « 

• Iit dum datur benedictio i Superiore in fine Primx , ac Completori); Et 
r quotiefeunque recipitur benedidio ance lediones ad Matutjnuin, vel ant£ 
. ledionem breuem ad Primam, & ad Co nplctonuiu,velenam;in Rtfedo- 

• rio ad benedidionem menfar profunde fe inclinat is tantiim v qui legere de- 
: bct.be in Miflaad Gloria in excelfis,ciim dicitur; Adoramus ce,& Gratias 
t agimus tibi, Sc Sufcipc deprecationem noftram.Er ad Credq,<aim dicitur, 

fimul adoratur & c. Et in Refedorio ad benedidionem menfevac grariani 
adionem , dum dicuntur orationes . Cantores vi ro , ac Vcrficulanj pofl 

- intonationespfa Imorum, & antiphonarum, vei poflquim aliquid foli,vet 

- duo aflociati dccancauerint,vel dixerint, profundam faciat inclinationem. 
i Et quotiefcuoq; nobis occurrunt ooflri Snperiares,fciliceciRenerendifei- 

mus Prxpofims Generalis, vel Priores, aut ant£ eos era nfimus, illis probui- 
ide inclinamus. Similiter dum tranfimus ante imagines Domini noftri,Bea- 
} t* Marix, ac fandifsimi Patris nofttt Hieronymi . m f ^ . 1 , -Aiii 

i 49. Caput autem tantum inclinamus, cum nomina mus, vel audimus no- 

- mina Iefus,Beatx Marix , ac Patris noflri Sandifsimi Hieronymi , ac antd 
.imagines Sandorum tranfimus, vel ante alios Superiores noftros, vel Pa- 
tres grauiores. Ac ab adolefcentibns,& laycis Fratribus idem erit prxflan- 

. dum i dum tranfeunt ant^qaoslibcx Sacerdotes 5, Et ab Hebdomadario 
quoq; caput verfus Altare inclinatur pofl. intonarionem pfalmorum pro- 
. nuntiationem Capitulorum , vel cuiufuis alterius partis officij ab eofoio 
» diccndx , vel intonandx , , M*n • ' 1 Jftnn ; l : rui 

/50. Genua vero fledimus, quotiefeunque tranfimus ant£ Altare, vbi af- 
leniatur fandifsimum Euchariflix Sacramentum . Et apud fcdesnoftras, 
donec fiat a Superiore fignum inchoandi Officium . Et dum dicuntur |>rc- 
-ces feriales tepore Quadragesfim.T,& Aduentus,ac in vigilijs,&*feri)s qua- 
tuor temporum, vt in Rubricis Breuiari j. Et ad aneiphonam B. Mar x.qux 
dicitur pofl Officium, fcilicet pofl Dominus det nobis fuam pacem &c. 
-excepto tempore Pafchali > ac diebus Dominicis* vt in eifdem Rubricis-. 
'Et in Mifsis feriarum Aduentns» Quadragesimi* quatuor Temporum , 9 c 
vigiliarum, quibus ieiunatur, ac etiam in Mifsis defunctorum ?d Oratio- 
nes , qu? dicuntur rim ante Epiflolam, quam expleta commu» ione,acad 
«orationem , que dicitur fupra populum tempore Quadrageffimx,vt in Rii- 
bricis MiiTalis . Et dum dicitur, Fledamus genna , ante oVationes feriales. 
Et ad totum verfum, Adiuuanos Deus falutarisnoflcr, &c; qui dicitur» 
«Tractu dieb.Quadrageffimx. Et ad totu verfurfi Veni fancre Spiritus, ice. 
qui dicitur pofl Alleluia ih Mdfa de faneto Spiritu ;; Er ad Credo , dum di- 
cuntur illa verba, Et incarnatus efl de Spiritu faricto* natus cx Maria Vir- 
gine, & homo factus cfl . Et in prxfationead verba » Cratias agamus Do- 
mino Deo noftto. Et in Euangelio Ioannis,quod dicitur in fine Mi A* , ad 
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illa*verba, Et verbum caro factum efl &c. Et in omnibus alijs locis, in qui- 
bus hoc anirhaduerritur i Rubricis Mi (falis Romani . Et in MifTa conuen- 
tuali decantato Offertorio vfque ad Pra:fationem,& poft Sanctus vfque ad 
■Agiius-Deii & dictis Agnus Dei vfq; ad Poflcommuniorfem, fumpto fan- 
‘ctjsfimo Sanguine i Sacerdote, & ad benedictionem, qu$ datur in hne Mifi» 
far. In MifeisveroparuiS , fiud non decantatis circunflantes femper genua 
fledant,pra»tetquarri quando leguntur vtraque Euangelia. Genua quoqj 
fledinhus , quotiefcunq; accepimus benedidionem i Priore , vel alijs Su- 
perioribus e Monaflerio egrefluri,vcl poft regreffum , & poft Aue Maria,’ 
aut cum dormitum imus , aut aliis quandocunq; . • Item cum coram eia 
culpas dicimus, vel ab eis quomodolibet reprathendimur . 

5 1 . Numquim autem Monachos federe in Choro permittant Superiores^ 
nifi Sacerdotes,& prouediores tantum , fi iri Priori videatur ; & hoc dum 
dicunt apud Cedes Pfalmos,quamuis ad Gloria Patri &c. femper debeant 
furgere , ac fe inclinare, vt fupra . Ad Pfalmos aure in officio B.M A RI AE 
femper debent Itare, & ad Quicunq;,quod dicitur ad Primam , & ad Can- 
tica M ignificat, Benedidus, & Nunc dimittis , ac extra' proprias fedes,ca- 
- pitibus detedis . PofTunt quoq; permittere,vtfedeant etiam ad lediones» 
quas dicuntur ad Matutinum in officio maiori , prarterquam dum legitur 
Euangelium . Et in Miffa,dum cantatur Epiftola,& profetias . Item dum 
cantatur a Cantoribus verfus poft Allcluia,& poft Graduale . In omnibus 
vero alijs femper fint flantes, vel genibus flexis vt fupri . 

5». Sint tandem Monachi detedis capitibus, ac falrem medio capite, in 
ingreffu Ecclefi* ac exitu,diim genua fledunt verfus Altare, ac Superiori 
fe inclinant ; Et diim dicuntur primas orationes, vfq; ad per Dominum &c. 
tim in officio, & horis Canonis, quim in Miffa, etiam ad orationem fupri 
' populum , & dum dicuntur capitula, & cantica Benedidus, Magnificat, & 
Nunc dimittis. Et ad Euangelia . Et dum dicitur* Confiteor, ac datur ab-i 
folutio ad Primam,& Completorium , & aliis quomodolibet . Et quando 
datur benedidio in fine Miffa»,vel Completorij,& Prima», aut alias quomo- 
docunq; . Et ineleuationeSandifsimi Corporis# Sanguinis Domini no- 
ftri, ac ad eius fumptionem, necnon dum faciunt Communionem Sacram 
in MifTa Clerici, & Fratres . Et cum fit benedidio menfa»,diim do mane di- 
citur . Agimus tibi gratias &c. & in fero Benedidus &c. & in gratiarum 
adione,dum dicitur oratio, Retribuere &c.& quotiefcunq; genua fledunr, 
praeterquam dum dicuntur preces ; & drim prolixi orant poft Matutinos^ 
& Completorium, 8c dum Superiores noflros, aut alios Przlatos digniores 
alloquimur. r " 

53. His addimus.debere Monachos iri Choro ante faci floriumeffe, dum 
dicuntur Hymni, Pfalmi,& Antiphonarad Matutinum, & Laudes,faltem in 
officio maiori . Ad reliquas ycro horas poterunt apud fodes fuas manere, 

; jj, poeter- 
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praeterquam di*m dicuntur Pfdrni.&Hymni feriales ad Vefperas Vcrfico- 
larius vero folu$ ( cum officium eft de teria , aut de fimplici) vel cum ad- 
jundto (ibi fubuerficulario ( (i officium (it duplex , femiduplex , vel de Do- 
minica ) manebit ante faciftorium , dum dicit inuicacorium cum Pfalmo, 
Venite,etiam in officio paruo Beatf Virginis, & dum pronunciat le&ior 
nes,Sd Refponforia eiufdem officij ( legiones enim , & Relponfoi ia officij 
jnaioris funt ante Superiorem perlegenda . ) Similiter dum dicit Antipho* 
nas,& Refponforia breuia ad horas, quamuis cum fit officium de feria, vel 
(impliei pofsit huiufmodi m fede fua dicere, ficut verficulos, & Antiphonas 
in Officio B. Virginis . Et harc dum officium dicitur fine cantu. Cumau- 
tem officium cantacur, manebunt omnes Monachi ante faciftorium, dum 
cantatur ad Matutinum inuicatorium cum Pfalmo Venite , Hymni , Anti* 
phonje,Pfalmi,& Canticum Benedidus; Aedum decantantur Antiphonar, 
& Ref ponforia breuia ad horas j & dum cantantur Antiphonar, &: Hy mnu$ 
ad Vefperas,praeterquam in officio de Dominica , quia tunc Antiphonas 
folemus cantare in proprijs fedibus . Et dum cantatur Antiphona , Hy m* 
nus,8c Refponforia breuia, necnon Antiphona ad Nunc dimittis ad Coon* 
pletorium, Verficularius autem manet ibi cum adiun&o fibi fubuerficula- 
r io, cum per eos decantandum eft, Benedicamus Domino , in officio (emir 
duplici, vel de Dominica, nam in offieio de feria, ac trium lediouum debet 
illud folus decantare apud propriam fedem. Similiter, cum pronunciac 
Antiphonas,auc aliam partem officij,vel Verficulos,aut alia in Mi(Ta,dum 
organa pulfantur . In Mifla autem conuentuali manent omnes Monachi 
^nt£ faciftorium, diim cantatur Introitus cum fuo Yerficulo , & Gloria Pa- 
tri, dum caneantur Kyrialia, & Gloria in excelfis , Gradualecum fuoverfij 
Qc Allelni.i,vcl Tra&us, Credo, Offertorium, San&ifs, Agnus, &: Poftcommu 
nio . In reliquis apud fedes fuas manebunt flexis gcnibus a vel erre&i*e re* 
gione,yd qonuerfis ad Altare vultibus, vt praedicitur. 

C ^ 7 V T V J. 

pe efficiendis per Monachos , cum tardi ad Chorum , *el alios a&us publico* 
occedunt, uel tempejtiui recedunt , aut in eis ex negligcntitb 
uel aliter errant • 

14 . Ql quis ad Chorum tardi accefferit , c$pto fcilicet officio, ac abftv? 

^ luto Gloria Patri &c. quod dicitur poit Deus in adiutorium &c. is 
ad accufandam negligentiam fuam inclinatus maneat apud faciftorium 
verfus Altare, doneci Superiore ei fiar lignum inde recedendi. Si autem 
aliquis cfpto officio , necessitatis caufa cogatur i Choro recedere non fta* 
ti m reuerluiusjia medio Chori inclinatus verfus Superiorem , ac^anu pe; 
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ftoti appotfta • indicens fe reniampoftulare ,cxpe&ct ab eo fignum liceiW 
tiz indi recedendi . 

55. Qui tardi ad Refedorium acceffeiityccepta fcilicct benedi£ione,aufc 
ad Capitulum, genuf lexus in medio RefoftorifyVel Capituli anti Supetio* 
rem,ac manu pedus percuwens expediet» donec ab eo fibi fiat fignum fuiw 
gendi . Idem efficiat,fi necefsitace impulfus voluerit i Refe&orio.vel C«*» 
pitulo recedere . 

f 6 . Qni in Choro, drim dicitur officium, leniter errauerit,is ftatim capitd 
de cedo inclinatus verfus Superiorem , pedUis fibi percutiat , Si autem no* 
labiliter erriuefir,illico genua f le£tar,ac ita manear , donec fiat fibi i Stw 
periore furgendi fignum . Idem efficiar, fi ftrepicum aliquem fecerit, aut id 
Aio munere fiegligenrer fe gefierit . In Refeftorio vero, qui aliquem cxcefc 
fom cortiriiiiTeriCjVt vafa verando, vel frangendo &c. fi fuerit fedens in me» 
fa, ftatim dere&d capite furgaMc inclinatos vdrfiis Supdtiorem pe&nspenj 
euHendo,expetoabeofecicft<!fi fignutA. Sivettfnon fuerit fedens, gemiai 
f leftat ante Superiorem, ac expetet fignuttiivt fuprd . idem fiat v bicunqj- 
quis aliquem errorem coram Priore commiflerit . 

57* CUm Prior ad CBomm acceiferir,iuc ad alium locum, in quo MonaJ 
Chi,& Fratres etfiftunt,vel ffb^owcelferiMt fii»t fedcntes,ftatim affingant 1 * 
accapta detegenccsei feaerenter fe inclinent!* vicem enitp Dei fuper eoril 
dapira gerens , r & eorum fpirituatfs Pater exiftens j eft ab omnibus vti Pa- 
ter in honore habendus, ac 'diligendus . Si verd fuerit genibus f lexis , nort 
affiirg.mt.fed tannim capita detegant, ac ei humiliter fe inclinent . Idcrrf 
efficiant,fi accelTerit.aatrecefierit aliquisaliusex Superioribus eminentia 
ribus , & mulco magis fi P«*pofitus Generalis . Verfus autem Vicarium* 
ac alios Patres graduatos;vel pr oue6iones,ddm accefferint , ac recefTerinf* 
tantrim capita inchnenf. Adolefcentiores autem, & layci Fratres odinibud 
etiam Sacerdotibus, capitibus detc£fis,vt fupri,fe inclinent • 

. 

€ yi v r * r i i. : *■ •• 1 ■ > 

mu i* 1 

- • ' DeCcrmontjs tam in Mifjis , quam Venerie per etlebrantem , #• : c - 

- ’■ - ■ • Miniftros efficiendi * . . : 

1 1 * f • * • • 5 m * * ’ 1 , ■ . - ’ •» t <, i • i - ii- .r ' • * 

58. ✓"'i Aeremoni* tum in Mifsis priuatis,tum In decant 5 dis, ac folemni-i 
\^/ bus.per celebratem,& Miniftros fiendar,onfimiflb ritu \ creri alios 
in Ordinarionoftrodefcripto, fiant omnino iuxtarif um Miffalis Romani 
defhftm teformati,vel prd tempore au&otitate Summi Pontificis reforma* 
di, ac or^x/ienrur>& dirigantur prorfuSiuxti illqfn'. Ac etiam Alfa- 

tiumparam'efrtai& Sacerdotalia fint iiixtieafdem Rubricas * & orriHind 
Ecctefoe noftttr teneantarj«e regantur, quStibn fieri poc*ft,iuxt£ ritum Rd* 
: ' K a maaum. 
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manum. Magidci igitur Nouitiofutn , ac adolelcentum debebunt in pri* 
mis adolefcences in huiufmodi omnibus, fcilicet in Rubricis, & C?remonij$ 
Miir<ili$,& Breuiarij Romani , acproprix Religionis ritibus diligcDter.in- 
llruere,& Vicarius afsidue inuigiiare,vt a eundis opportune, & appolitS 
fiant, & abufus circi ea auferantur, ac noui non inducantur . . t 

59. Volumus tamen feruari noftrum antiquum morem incefandi ad Mif- 
fam conuentualem in Ecclefijs Monafteriorum maiorum, etiam in quibufr 
libet duplicibus , nec variari noltrum modum coufuetum canendi in tono 
Euangelij, Epiftol* , ac menfar , necnon Lamentationum, ac Pafsionum,8c 
orationis Hieremia: P/ophcta: , &fimilium; Aeetiam retineri probatam 
varietatem intonandi multipliciter» Gloria in excellis &c. canendi diuerfi- 
mode , Ite milia eft,vel Benedicamus Domino ad Miflam, & ad Vefperas, 
& Gloria, ac Credo in Choro, pro feftorum occurrentium diuerfitate, quia 
qualibet antiqua Religio, feu Congregatio huiufmodi fuos particulares 
modos, ac ritus habet*& retinet : Ac tandem declaramus , feruandos eifc 
n o H; ros an t i quos mores in omnibus, qus ex Breuiarm, Milfaliuc Romanis 
nobis 3 liter non pr^feribuntur . 

60 . Vnde cum non praeferibant Caeremonias per Sacerdotem, acMini- 

flros in Vcfperis folemnibus,ac MiCsis , in quibus.fine Diaconi miniiteria 
iucenfatur,& in quibufdam alijs adibus publicis efficiendas j. ne diuerfitas. 
circi praxim cum confufione innoftra Cogregatione deinceps oriatur, fed, 
maneat femper apud omnes, etiam pofteros,earummct CaEremoniarum>8& 
rituum jnuariata vnitas,eas defcribimus hoc loco hunc m modum . . . 

61 . Sacerdos Vefperas folemnes celebraturus, praemiis prius, ac diligen* 
ter pr^inlpedis qujcunq; pro tali munere libi incumbunt, dum ad hunc eflfet 
dum pullatur parum campanula poli fecundum lignum» accedat vna cum. 
mini' Iris ad Eccleliam , ac poftquam ibi parumper oraueric , deuote fe ad 
id munus przparans , ingrediatur Sacra Iliam, ac ilatim Acholy ti corris fu- 
per fcapulare,vel Cucullam, pro temporum congrueutia induci, accedant 
ad inleruiendum ei,& Canporibus; ici vt,Acholyr«s,qui erit Verficularius, 
inferuiat Sacerdoti celebranti, reliqui vero Canronbus , ac in Milia etiam 
Diaco *q,& Subdiacono; Induet aurem fe Sacerdos; celebrans fupri fca- 
pulare,feu Cucullam, vt fupta,amidu,alba,llola,& piuuiali . Cantores ve- 
ro .imidu, a’.ba,& piuuiali find llola,etia li fint Sacerdotes ; Ac pollquim 
fuerint omnes indutiidabitur vltirnum lignum , & interiit) Ceriforarij , fei* 
Sacrilla accendcnr candelas in Altari, & Acholyci apcabunt.prupa^in thu- , 
ribulis. Sic autem omnibus difpolifis, aculfannbi^s reliqqis.Mpnachis, 
prarkrtim Superiore in Choro,egredientur de Sa craftia , pullantibus inte- . 
rimorganis, ac campapulaboc ordine. Praecedentem Ceriforarij can- 
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pmnis ardentibus manu dextra, ac nauiculam cum thure manu |finiftra de-*' 
terentes. Gradientur deinde Cantores bini,& bini manibus lundis fno or- 
dine, iti tamen vt Cantor, & Subcantor Chori femper maneant vltimo , ac 
digniori loco, ac geftent,fi fieri pote ft,p a ramenta eiufdem coloris cum pa- 
ramentis Sacerdotis celebrantis, nifi tamen cotingeret, Sacerdotes aliquos 
elfe inter cantores deputatos ; femper enim,& vbiq; clerici , ac non Sacer- 
dotes locum digniorem Sacerdotibus deffirrant. Vltimo loco Sacerdo 9 
celebrans, manibus quoq; iundis,ac capite tedo poft omnes veniet . Cum 
ad Altare hoc ordine peruenerint, ftabunt omnes quafi lineam redamante 
ipfum eformanres,ita vt celebrans in omnium medio fit pofitus,ac Cantor 
res hinc ind£ab eius lateribus,digniores tamen femper prope eum, & vlti- 
mo loco Ceriforarij : Acholyti vero fient poft celebrantem . Ac tunc fta* 
tim capita detegant, biretum de manu celebrantis Cantore a latere dexte^ 
roei viciniore prompte deducente, ac fimul omnes Altari genuafledetes, 
fuper vltimu gradu genu flexi paruper orent . Poftea fe crrigant,ac iterum 
verfus Altare genufledentcs.ftatim Sacerdos vna cu duobus ex digniorib* 
Cantoribus fupremu Alearis gradu petit, ac Altare in medio deofculas,ver 
titfe a cornu Epiftohe verius Cantores,& vnoeoru ab illius dextero latere 
exiftente nauicula cu thure , ac Acholyto rhuribulu cu prunis apertu mini- 
ft rate, thus in thuribulu imponit de more.ac hndicit, dicetefcilicet Acho- 
lytO, Biidicite Pater, & ipfo pronnciate,ab illo benedicaris, in cuius honore 
cremaberis, In nomine Patris, &Filij>& Spiritus fandi. Am.(Qui modus fer- 
uetur quoticfcunq; thus eft benedicedu 111 Vcfptris,& m Mdsis, prarterqua 
ad Offertorium, vt in Rubricis Miflalis ) F da thuris benedidione, Athc-* 
lytus porrigit thuribulum iamab eo occlufum Cantori, qui nauiculam mi-i 
niftr.iucrat,& ipfe celebranti, eius manum deofculando, & fada debita re- 
ucrentia per celebrantem,& omnes Mimftros in medio Altaris Sandifsimof 
Sicramenro,thurificat Altare eodem riru,vt in Mifia. Dumautem fit Al- 
taris thurificatio, Cantores fimbrias pluuialjs celebrati fuftinent,ne in thn- , 
ribuli dudu fintei impedimento, & Cereforarij cereos fuftinent eleuacos* » 
omnes fimul genua fledenres , vel fe iuclinante$,quotieicunq; celebrans id 
efficit. Perfcda Altaris rhurificacione, celebrans reddit Cantori.d qud ac- 
ceperat,thuribulum,acipfe Acholyro. Mox ad infimum Altaris reuerten - , 
tes, iterum omnes infimul genufledunr . Et celebrans alta voce pronun- , 
ciat Pater nofter &c.reliquum fub Mifia voce profeques, omoibus interim [ 
manentibus inclinatis. Quo explero,ac Aue Maria, ftatim iterum erredus, 

& cum eo omnes, incipit intonando . Deus in adiutorium meu intende & c. ' 
ac dido , Gloria Patri vfque ad Sicut erat , iterum Altari genufledenres, 
vel profunde inclinantes,!} ibi non afiernetur Sandifsimum Eucharifti? Sa- 
cramentum, pergunt ad Chorum eodem ordine,quo ad Altare venerant . 

Iq medio Chori profunde verfus Superiorem fe inclinandae fiftentes fc an- 
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faciftorium, celebrans fcilicet ctim Cantoribus poft reliquos Monachos 
in loco dignicri^ac Acholy ti,& Ceriforarij ant£ oir,ncs,prope faciftorium* 
tunc ex Chnrcribus dignior annunciat celebranti Antiphonam intonanda» 
ei reuerenter fe inclinando . Qua per eum inronata,ac completa per Cho- 
rum, intonatur Plalmus per omnes Cantores fimul , ac mox fe inclinantes» 
ad fu.»s fedtsfc recipiunt,celtbrans videlicet ad fedem Hbi opportune pr*- 
paratam, cum tapete, vel panno viridi ant£ cum ft raro, in loco eminentiori 
luper omnes praeter Priorem, & Cantores cum A choly cis, & Ceriforarijs ab 
hinc ind£ in (tdibus Chori, fuper omnes,prattergraduato$. Tunc Verficu- 
larius, depofito thuribulo in Sacraftia, accedat ad celebrantem, & ab eius 
humeris deducens pluuiale,in medio Ceriforariorum pergens, ipfum defe- 
rat ad locum ad id praeparatum in Sacraftia, vel Choro , (eti Sanctuario , 6c 
deindd Acholy ri,& Ceriforarij Cantoribus quoq; deducant pluuiaha , ac 
illa ad locum,quo fupra'»dcft\ rant . Drim cantantur Pfalmi, celebrans ma» 
net capite cooperto, ac fedet,fi velit . Cantores manent honeft£ in fuis fc- 
dibus luo modo;Sic Acholy ti>& Ceriforarij. Finito primo PfalmOydnnt 
organa pulfantur,duo ex Cantoribus, minores fcilicet , accedunt ante faci- 
ftorium profundi inclinantes, ac vocccl ara, &intelligibili diftinde pro- 
nunciant Antiphonam.quam organa pulfant,& deinde vnus eorum annun- 
ciat fecundam Antiphonam intonandam Cantori digniori exiftenti ab eo> 
Choro, vbi noneft tunc Hebdomadana,&ficfaccefsiue efficiunt, Antipho- 
nas altematim annunciando,mtonando,& poft Pfalmos repetendo . Dum. 
dicitur, Gloria Patri &c.omnes fimul aflurgunt,capira detegunt, ac profun- 
di fe inclinant. Dum decantantur Antiphon*, & intonantur Pfaln^omnes 
manent erredi, ac capitibus detedis , celebrans fcilicet apud luam fedem* 
ac Cantores, Acholyti,& Ceriforarij in medio Chori , anrefaciftorium ad 
loca,vtfupra. Prope finem vltimi Pfalmi, Acholyti cnm Ceriforarijs rea- 
fumunt Cantorum pluuialia,ac eorum humeris iterum imponunt . Vcrfi- 
cularius deinde a Ceriforarijs hinc inde commicatus , i Choro recedit. Hi 
Candelabra cum candelis accenfis de Altari »fe ude loco propd Altare ad: 
id aptato defumunt,ille Sacerdotis pluuiale recepit , ac fadis debitis rtue- • 
rentijs,interCerforariosgradiens, ipfum Sacerdoti imponic, ftatimq;ad 
recipiendum thuribulum cum prunis accenfis , pro thurificatione ad Ma* 
gniheat facienda reuertitur, manentibus interim Ceriforarijs a lateribus 
jpfius celebrantis. Abfolutis omnibus Pfalmis . & pu fata per organo vl- 
tima Antiphona, celebrans erredus,capire detedo,fic iundis mambus, in 
Manuali fibi i Cantoribus aprim^fubminifttato cantat Capitulum, ac de- 
inde Cantores omnes fimul intonant Hymnum . Ddm Hymnus altematim 
i Choro canitur, &ab organis pulfatur, manent omnes erredi, ac capiribtfs . 
detedis, celebrans apud fedem fuam,& Cantores ant£ faci ftorium poft re- 
liquos Monachos, & Acholyti* 6c Ceriforatij,vtfupri . Abfoluto Hymno# 
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duo Cantores ex minoribus decantant verfum , quibus Chorus refponder, 
& ftatim Cantor Chori , Sacerdoti annunciac Antiphona ad Magnificat, 
qua per ipfum intonata, profequente,ac complente eam Choro » Cantores 
infimulomnes intonant grauiter canticum Magnificat , ac mox omnes i 
Choro ordine, quo venerant,recedunt , Cum ad Altare peruenerint, fafta 
debita reuertntia»feii genuflcxione , afcendit celebrans cum duobus Can- 
toribus dignioribus ad fupremu Altaris, gradu, & ipfum in medio dcofci*- 
latur,& fe vertens incenfum in thuribulo imponit , benedicit, ac Altare,vt 
fupra,thurificat . Si vero Vefperx decantentur ad aliquam Capellam , vel 
Altare,inqudnon afferuetur Sandlifsimum Eucharifti? Sacrametum, prius 
nihilominus Altare, in quo San&ifsimum Sacramentum reconditur , thuri- 
ficatur,deinde eodem ritu (praeterquam quod in eius medio non fiunt ge- 
miflexiones,fed tantum profundae inclinationes^ Capella , feu Altare illud* 
cuius caufa celebratur fdfiuitas , Perfeda Altaris thurificatione, fa&a in 
illius infimo gradu debita reuerentia , vel genuf lexione, tendunt omnes ad 
fedes (ibi in fanduario aptatas,quas Presbyteria vocamus , ac ibi manen- 
tibus omnibus erre&is , capitibus detc6is , nunibufq; iungis , fecundum 
ordinem fuperius afsignarumJcdicet Sacerdote in medio omnium,Canto« 
ibas ab cius lateribus hincinde,ac vltimo loco Ceriforarijs,duo Cantores 
primi adumunt de manibus Acholy torum thuribula,ac Sacerdotem tripli- 
ci thuribuli du&u thurificant,alternatinruhunbula ducentes, fa&aei pro- 
funda inclinatione ance, & poft thurificationem . Thurificanr deinde reli- 
quos Cantore s,fingulos duplici duftu,&: tandem Ceritorariosvnico duftu, 
fingulis capita inclinando an te, & poft thurificationem , magis, vel minus 
profunde pro eorum qualitate, qui vicifsim debent quoq; thurificanti car 
pica inclinare, fecundum quod perfonaru ratio poftulat. Thurificatis mi- 
niftris paratis, accedant duo prxdi&i Cantores cum Acholy tis ad thurifi- 
candos reliquos de Choro ; ac fa&is concine debitis genuf lexionibus Al- 
tari, & reuerentijs verfus Superiorcm,accipiant de manibus Acholytorum 
thuribula, ac Priori iterum profunde inclinantes, ipfum ter thurificent al* 
tematiuo thuribuli du<5tu. Deinde Vicarium duplici,acfuccelsiue reliquos 
graduatos vnico tantiim,ita vt Cantor quilibet thnrificet folum eos * qui 
funt i latere fui Chori, fingulis graduatis caput vtfupra inclinantes , fcd 
Priori, ac dignioribus profundius,ac Praepofito General i, fi adfit,profundi£* 
fim£. Immo fi Praepoficus adiit cum reliquis Prioribus, ipfe tantum thuri- 
ficecur ter, reliqui autem Priores bis finguJi,a!ii vero graduati,ctiam Vier- 
riusfemel tantum , & reliquos de Choro thurificent limul, ducendo thuxi- 
bula fuccefsiue i principio ad finem vfq; Chori . Si paruus erit Monacho- 
rum numerus, ob quem vnicus tantum Acholy tus efficietur , vnicus etiam 
Cantor omnes has rhurificationes efficiet , primo a parte Chori dignioris, 
deinde ab 'alia. Dum Cantores thurificanr, Acholy cihifliixnt eis fiuabri* 
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rpluuialis » ne in thurificando impediantur . Perfeda Chori thnrificationfc* 
Canto es in fine Chori manentes, redditt Acholytisthuribula, ac fadis de- 
bitis rcuerenojs,& genuflkxionibus verfus Superiorem , & A Itare, reliquis 
miniitris in fuis lucis apud Presbyteria aftociantur, tunc &ipfiabAcho- 
ly cis thurirtcancur, duplici lcilicet thuribuli dudu quilibet eorum, » t de re- 
liquis Cantoribus didum eft i Defhde ijdem Acholyri incenfanr populum, 
genufledendo prius Akiri,& deinde populo in medio fanduarij fe verte» 
do, ac eum triplici thuribuli dudu th irificando , in medio fcilicer, & ab v- 
troq; latere, fidis quoq; ei debitis reuerenrijs,ante,& poft thurificatione ; 
Ac deinceps Acholyri thuribula in Sacraftia reponunt. Dum canitur Ma- 
gnificat, fiunt prardidx thurificati nnes , Sacerdos apud presbyteria cum 
reliquis miniftris manens, vt prardicicur.omnibus erredis , capitibus dete- 
ctis, ac manibus iudis,prxter Ceriforarios, qui fuftinent candelabra, dicit * 
totum Magnificat altematim cum miniftris , quo expedito dicunt quoqu£ 
Antiphonam ad Magnifica t,miniftrante eis manuali aliquo ex Clericis pa- 
ratis . Finiro M ignificat,dum organa pulfant Antiphonam, omnes fedent» 
& in fine pu fationis tendunt ad medium fanduarij verfus Altare, ac ibi Sa- 
cerdos manens iundis manibus, canit Dominus vobifeum , ac orationem 
competentem, vel plures,fi fieri debeant Commemorationes, cum fuis con- 
clu(ionibus,caput verfus Altare inclinando ad Oremus, & conclufionem» 
vt in Rubricis Miflalis . Dum fiunt Commemorationes, Antiphon^ , quae 
pro Commemorationibus in Choro cantantur, legutur a Sacerdote, & mi- 
niftris fubmifia vocc,& in fine cuiuslibet Antiphonx, duo Cantores mino* 
res accedunt ad Akare, ac ibi pronunciant verfus . Abfolutis orationibus, 
omnes Cantores ad medium Altaris accedentes, ibi canunt. Benedicamus 
Domino, & deinde reuertutur ad Sacerdotem, 2 c refponfo per Chorum, feii 
per organa, Deo gratias , Sacerdos voce aliquantulam dimilfa dicit,fideliu 
animae &c. & refponfo per Chorum , Arnen, ac dido fecrete , Parer i loftcr 
&c. accedunt omnes ad Akare, ac ibi in infimo gradu manentes , Sacerdos 
dicit, Dominus det nobis fuam pacem, & dicunt Antiphonam B. MARIAE 
pro temporu qualitate genuflexi, vel erredi,vtin Rubricis Breuiarij. Diim 
Sacerdosdicitorationem poft dictam Antiphonam , furgi : . Finitis om- 
nibus,manent parumper genibus flexis, dum dicuni Pater nofter cum Aue 
Maria, & deind£ facto figno a Superiori in Choro furgit Sacerdos , ac cum 
eo omnes, & factis debitis reuerentijs,feu genuf lexionibus,reucrtuntur ad 
Sacraftiam eo ordine, quo venerunt, reuerenter etiam Superiori in rranfcun 
do fe inclinantes ; Ac in Sacraftia Miniftri genibus flexis accipiunt bene- 
dictionem i Sacerdote,quod fit etiam poft MifTam , & tandem omnes de- 
ponunt paramenta,miniftrantibus , vt fuprd. Clericis . 

61 . Vbi magnus,acfufficiens eft Monachorum numerus, feftiuiratibus 
folemtiifsimis/cilicec Natiuicaus Domini, Pafchatis, Peutecoftes,Corpo- 
* i ' * “ *" ris, 


ris Chrifti » Aflumptionis B. MARIAE, Omnium Sindorum, Sandifsim» 
Patris Hieronymi, ac Pacronufeu titularis propriz Ecclefiz , Sacerdoti in- 
fcruiai-t fex Cantores , duo Acholy ti,ac duo Ceriforarij in vtiifqj Vefpe- 
ris. In alijs vero folemnioribus } fciIicet omnibus habentibus odauam, ac 
duobus confequentibus ad diem Pjfcharis,&Pcntecoftes,&Titulari alicu- 
ius Capella?, vel Altaris, vel alterius Sadi, cuius corpus, vel infignis reliquia 
in illa Ecdefia afleruetur,accius fefliuitas folemn iter celebrari foleat, qua 
tuor Cantores infeniiant cum duobus Acho!yris,ac duobus Ceriforarijs in 
vtrifq; fimiliter Vefperis. In alijs vero folemnibus tantum, vt Annunciatio- 
nis,ac Purificationis B. Virginis. Natalitijs Apoft olorum , Sole mnitat ibus 
Euangeliflarum,ac Angelorum, translatione Sandi Patris Hieronymi, So- 
lerrmitate Sandi Auguftmi, Dominicis Quadragcfstmz, Aduentus, Domi- 
nica in Albis, & Sandifsimz Trinitatis , & quoriefcunq; manet in Altari 
Sandifsimum Eudiariftif Sacramentum populo expofitum,inferuiant duo 
Cantores cum vnico Ach i!yco,& duobus Ceriforarijs m fecundis tantum 
Vefperis . Vbi vero non adeo magnus, ac fufficiens eft Monachorum nu- 
merus,in folemnifsimis quatuor Cantores cum vno Acholy to, & duobus 
Ceriforarijsin folenioribus vero duo>in folemnibus tandem Acholy tus fo- 
Ius Sacerdoti inferuiat . Ad MifTam vbi magnus eft Monachorum nume- 
rus in folemnifsimis inferuiant Sacerdoti Diaconus,Subdiaconus,fex Can- 
tores, duo Acholyti,& duo Ceriforarij.ln folenioribus Diaconus,Subdia- 
conus cu quatuor Catoribus vt Cupra. Ac infolenibus fufficiat Diaconus, & 
Subdiaconus cu Acholy to,8c Ceriforarijs. Vbi vero non eft fufficiens Mo- 
nachorum numerus, inferuiat Diaconus, Subdiaconus, cum Cantoribus , vt 
in Vefperis, ac etiam in die C?nz Dni , feria fexta,& Sabbato hebdomadae 
maioris, & quando cani debet Pafsio Domini Noftri,m Mi fla inferuiat Sa- 
cerdoti Diaconus, & Subdiaconus cum Acholy to , & Ceriforarijs . Er harc 
intelligimus de Monafterijs majoribus , in quibus Aridior vigere folet ob- 
feruantia; In alijs vero attendatur locomm confuetudo , Monachorum 
numerus, ac folemnitatumratio,& his omnibus, ac alijs fimilibus attentis. 
Priores fe difficiles exhibeant admodum in relaxando, ac przfercim nullibi 
patiantur, vt folemoitas praecipua propriz Ecclefie fiat fine Diacono, Sub- 
diacono,ac Acholyto cum Sacerdote paratis in MifTa , & faltem cum duo- 
bus Cantoribus in Vefperis. 

6 i . Czremoni? in Mifsis fo!emniter,vt fupri, decantandis', quia przfcri- 
buntur in ritu celebrandi Miflali Romano przpofito, fiant vt ibl> hoc tantu 
addito, quod celebrans vni cum Miniftris paratis faltem in folemnifsimiS; 
debet interefle quoq; horis tertiarum, quz decantantur his diebus in Cho- 
ro ant£ MifTam folemnem . Paratus igitur Sacerdos celebraturus pluuiali, 
ac ftola,vna cum Miniftris procedet de Sacraft ia ordine, quo didumeft in 
Vefperis, addito folum,quod Diaconus , & Subdiaconus induti folitis pa- 
ramentis procedaqt poft omnes Cantores prop£ celebrantem , Diaconus' 
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ab eius dextris, & Subdiaconus a finidris,& A cholyti find thuri bulis,& Ce* 
riforarij fi ic candelabris, fed omnes manibus iun&is redant ad propria lo- 
ca in Choro, fa&a prius Aleari genuflcxione,& Superiori profunda inclina- 
tione, ac Sacerdoti quoq; , dum ante eos tranfit, profunda capitis inclina- 
tione . Ibi genibus flexis aliquantulum orant fecrete , ac ad fignum Supe- 
rioris feerrigenres,didoq; fecreto Pater noder eum Aue Maria , Sacerdos 
incipit eleuata voce decantando , Deus in adiutorium &c. Cantores ant£ 
faci dor ium intonant Hymnum, Nunc fande nobis &c. & intonata anti- 
phona per Vcrficularium ei prius annunciata per Cantorem Chori , into- 
nant quoq? Pfalmum , Legem pone mihi Domine &c. ac deinde manene 
in fuis fcdibus,depoficis pluuialibus, vt in Vefperis . Capitulum decanta» 
turper Sacerdotem apud fedemfuam,vtad Vefperas,ac Oratio . Refpon- 
foria vero breuia per Cantores ant£ facidorium . Acexpeditis omnibus 
reuertuntur ad Sacra diam . Si fit dies Dominicus,ac facienda fit aqu; be- 
ne di dac afperfio ante Mittam , fiat per Sacerdotem Mittam celebraturum, 
pluuiali,ac dola, vt fupri, indutum, fecundum ritum, vt in Mittali . Si verd 
celebraturus fit Prior, vel Prfpofitusgeneralis,fiat per Diaconum cum plu- 
uiali,vt fupri, fi fit Sacerdos, fin minimi , per alium Sacerdotem, vt fupri, 
indutum . Poftei Sacerdos in Sacraftia, depolito pluuiali, reafumat para- 
menta pro Mifla, 8c Acho’yn thuribula,& Ceriforarij cereos, & procedanr 
ad Mittam celebrandam fecundum ritum, vt in Mittali . Ddm Mittadeca- 
tatur , Cantores manent apud Altare cum alij M ini dris, perfera vfq; tho- 
rificatione poft introitum lacienda . Deinde rcuertunrur ad Chorum , ac 
ibi manent intonantes de more,& cum alijs cantantes . Ad San&us acce- 
dunt iterum ad Altare acceptis intertortitijsaccenfis,ejs i Sacrida, velab 
alio fubtninidratis,quz non deponunt, nifi pod fumptione Sanguinis . Af» 
fiducq; ibi deinceps pod reliquos Mmidros in plano antd Altare per ic&& 
lineam extenfi,& genibus flexis vfq; ad Poftcommurdonem . Cum Sacer- 
dos di&uruseft, Dominus vobifcum,furgunt cum reliquis Miniftris,& ma- 
nent erredi,inclinati,vcl genuflexi, prout efficiunt alij Mroiftri vfq; adeo- 
plementum Mittar. Ac ea abfoluta, reuerrunrur omnes ad Sacrafliam ordi- 
ne, quo fupri, ac ibi accepta benedi&ionevtfuprdjdcponunr paramenta. 
6\. Cum autem officium fit raiftum duplex, incenfetur etiam ad Mittant 
per Acholytum hoc modo. Ad Euangelium exhibeat Sacerdoti ad corna 
Euangelij thuribulum apertum,ac nauiculam cum thure , & cocleari aper- 
tam, ab eoq; inclina rus benedi&ionem petat; benedidoq; thure, ac in thu- 
ribulu immitto, & dido Dominus vobifeum, Sacerdos incenfat ter Euange- 
liorum librum . Deindd reddito rhuribulo Acholyto , dum Sacerdos de- 
cantat Euangelium, Acholycusfc fidens i latere Sacerdotis, thuribuli du- 
ftibtis accommode interpolatis incenfat inter Euangeliorum librum, ac Stt 
•erdocem , Finito Euangelio , fi dicendum fit Credo , deponat Acholy tua 
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thuribulum s fin minos poft Offertorium illud exhibeat Sacerdoti, & omni-’ 
ndinferuiat in thariticando,vt Bc per Diaconum in Mifla folemni, incenfan • 
do etiam Sacerdo em & Chorum . Ad eleuacione quoq; San&ifsimi Cor- 
poris, & Saguinis thurificet eodem pa&o, ficut fic in Mida folcniui, ac moje 
deponat thuribulum in Sacra ftia,ibiq; dimittat . 

$ 5 . Cum quandoq; , vc didum effiob defficientem Monachorum num*2 
rum, pofsint decantati Mifla,& Vefpera: perfolum Sacerdotem cum Ver- 
ficulario paratum, tunc Verficularius, cum egredietur c Sacrailiacum Sa- 
cerdotepro Mitfae ceIebratione,deflfcrat thuribulum cum nauicula , vt ad 
thuri ficationem Altaris ante introitum facienda pofsit inferuire, ac infer-. 
tiiac eodem pa&o , ficut in Mida folemni per Diaconum. Cum vero Ve» 
fperx decantantur per Sacerdotem cum folo Acholy ro paratum , egredia- 
tur quoq; Acholytus e Sacraftia cum thuribulo,& nauicula » & eodem pa- 
do inferuiat, ficut fit perdigniorem Cancorem . 

65. Paramenta Sacerdotis in Vefperis,ac Mifsis fint illius coloris» qui de 
feribitur ex Rubricis Miflfalis pro feflorum occurrentium diuerfitate. EiuP 
dem coloris etiam,!? fieri poceft, fint pluuialia falcem duorum Cantorum 
digniorum . Reliqui verA Cantores pofsint habere pluuialia diuerfi colo» 
ris,iti tamen vtfemper bini procedant cum plumalibus eiufdem coloris. 
Paramenta Diaconi,fcilicet Dalmatica cum ftola & manipulo, & Subdi»» 
coni,fcilicet tunicella cum manipulo» fint omnind eiufdem choris cum pa- 
ramenrs Sacerdotalibus. -4 , 

6 7 . Nullus deinceps in Mifsis folemnibus Altari inferuiat pro Diacon^, 
vel Subdiacono,qui re ipfa non fit in ijfdem ordinibus conftitutus» & fi fie- 
ri poteft , nullus quoq; ex Clericis in Mifsis folemnibus pro Verficulario» 
vel Acholy to,qui reuera in Ecclefia Dei inter Acholy tos no fit adferiptus. 
<58. Oremonbe per Acholy ros in Mida conuentuali,cu canitur fine Dia- 
coni^ Subdiaconi minifterio, fiunt hoc modo . Si fint duo Acholy ti infetw 
uientes»diim vni cum Sacerdote A Sacrali ia vtriq; egredientur, ipfum prar- 
cedAies.vnus eorum, Subuerficulariusfcilicet de fi ret candelas. Verficula- 
rius vero Miflale. Cum ad Altare peruenerint,fada Altari vnd cum’Sacer- 
dote»in medio eorii pofico,genuftexione,ac accepto de manu eius per Ver» 
ficularium.a dextro latere exiftenrem,reucrenrer bireto , accedit Subuerfi- 
cularius ad accendendas candelas in Altari, & Verficularius ad exponendu, 

& accommodandum MiiTalefuperpuluinati,feu fttper cancello. DeindA 
fienuflexi in infimo Altaris gradu, d lateribus Sacerdotis, Verficularius fci- 
licet i dextro , & Subuerficulanus a finiftro, Verficularius cum Sacerdote 
facit confefsionem, ac ad v erfus,& alia ab eoproJaca de more refpondct,fi<> 
-cut in tota Mifia. Dum per Verficulariuin f rcoofefsio. aefuper populum 
d Sacerdote abfolutio, manent Verficularius & Subuerficularius inclinati 
profande, Sicut ad Gloria Patri fce.in pfahrn» ludica 6tc. & i verfu » Deus 
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tn conuerfas viuificabis nos &C. & infri . Ciim in confefsione per Verficn- 
larium dicitur ( & cibi Pater, quia peccaui nimis cogitatione, verbo, & ope- 
TC,mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa ) vergunt fe vtricj; verfus Sa- 
cerdotem, & ter pedEus percutiunt, fic in fine, dum dicitur (&te Pater ora- 
re pro me ad Dominum Deum noftrum ) fe Sacerdoti vergunt . Expedita 
*confefsione,& oratione,que fecretd dicitur per Sacerdotem, fu flinet Sacer- 
~doti a parte anteriori extremitates Albae, ne ei fint impedimento,du afeen- 
• dit ad fupremum Altaris gradum . Dum Sacerdos dicit Introitum, Verfi- 
icularius Itat apud eum i cornu epiftole , ac ei refpondet ad Kyrieelcyfon, 
-fubuerficulario quoq; interim dante ab alio latere. Defcenduntdeindd ad 
-planum Altaris i tergo Sacerdotis, vnufquifq; a proprio latere, ac intonato 
*per Sacerdotem , Gloria in excelfis &c. faciunt Altari profundam inclina- 
tionem, fic & dum per Chorum canuntur verfus, ad quos omnes fe inclina» 
re debent . Dum Sacerdos vergendo fe ad populum dicit, Dominus vobif- 
-cum, profunde quo(|; fe inclinant. Similiter dum dicit primam orarim e» 
•vfq; ad eius conc!ufionem,manent inclinati . Abfoluta oratione , f< rt r ra- 
ftiombus, Verficularius Mi(fale,feu Ledtionale , in qdole&urus eft epiftola, 
-vtrifq; inanibus geftansantd pedtus, facit ^enuflexionem Altari, aedeindd 
manens in plano Altaris , i cornu epiftol? , decantat in tono foliro morosi, 
'dearciculate,& in teli igibt liter epiltolam , & interim fubuerficularius acce- 
ndit ad Sacerdotem, vt ipfi rcfpondeat ,Deo gratias, poft; epiltolam , ac de- 
ferat librum ad cornu Euangelij . Abfoluta epiftola, Verficulanus itrrum 
•Altari genuflcdtit,ac librum deponit. DiimSiccrdos canit Euangelium* 
manet vtriq; in plano d proprijs latenbns poft Sacerdotem, verfis vultibus 
•ad librum Euangelij, ac fe fignant de more in principio Euangelij, & Verfi- 
cul irius in fine refpondet, Laus tibi Chrifte : Dum Sacerdos intonat Cre- 
-do, minent quoq; in plano Alraris,conuerfis vultibus ad Altare, ac ipfo in» 
-tonato profundam faciunt verfus Altare inclinationem. Sic fe inclinant* 
vel genuflcdtunt.dum dicuntur, aut canuntur verfus, aut verba,ad qu$ com- 
munirer eft inclinandum, vel gcnufledtcndum . Si Sacerdos, diim in Choro 
canitur Credo, accedit ad presbyteria , vt ibi fedeat , ipfi tum reuerenter 
concomittantur,inferuiuntq; , porrigendo birerum,quo fe cooperit, ac ap- 
tando cafulam,& reliquas veftes.deinde ei reuerenter fe inclinantes, acce- 
dunt ad aliud presbyterium, ac ibi manent d regione Sacerdotis, cui quoq; 
prompcdniferuiunr,cumreuertiturad Altare. Dum Sacerdos dicit, Do- 
minus vobifeum antd Offertorium, manet in plano Altaris i proprijs late- 
ribus inclinati . Didto per Sacerdotem Offertorio, accedunt ad cornu epi- 
ftola: ad ei inferuiendum, Verficularius enim miniftrat vrceolos reuereter» 
ac poft oblationem Sacerdotis manibus fuperinfiindit acquam,fubuerficu- 
larius vero fubminiftrat mappam , feu fudariolumadabftergendum,ac 
«•poft quam vrceolos, fudariolumq; bene plicatum repofiierint, accedunt ad 
'.T •*. infimum 
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infimam Altaris gradum, ibiq; a proprijs lateribus genuflexi manent vfq; 
ad Per omnia &c. ante Praefationem, pronunciatoq; Orate fratres per Sa« 
cerdotem, Verficularius dicit , Sufcipiat &c. vt in Milfali . Ad per omnia» 
furgunr,ac manent in ijfdem locis flantes vfq; ad finem Praefationis, genua 
' tamen fle&entes,cum Sacerdos dicit. Gratias agamus Domino Deo no- 
. flro. Finita Praefatione , genua iterum fle&unt, ac fatto per Sacerdotem 
Memento,accendunt luminana>feu cereos, & afeendunt ad fupremum Al- 
taris gradum apud Sacerdotem, vt diim eleuat San&ifsimam Hoftiam , ac 
Sanguinem,polsint de more eleuare ei parum extremitatem cafulx, ac pul* 

• fare cymbalum, quod etiam pulfare debebunt ad Sa&us . Fa&a eleuatione 
iterum genufle&uut in infimo Altaris gradu . Ad Per omnia , ante Patet 
noiler,furgunt . Finito Paternofter iterum genufledlunt . Ad Per omnia, 
ante Agnus Dei,furgit Verficularius, & pacem de Altari recipies, genufliu 
. xus a latere dextero Sacerdotis eam illi offert deofculandam, dicente Sacer 
dote, Pax tecum,&ipforefpondente,& cum fpiritu tuo. Deinde eam de- 
fert reliquis de Choro,dicente Verficulario Pax fecum , & fingulo refpon- 
dente,& cum fpiritu tuo, incipiendo d maioribus, fcilicet Priore, & reliquis 
de eius Choro,fa diis debitis inclinationibus fingulis Sacerdotibus , ac ge- 
nuflcxionibus Altari in eundo, & redeundo, & idem deindd efficiendo ab 
alio Choro, & tandem cum ad Altare fuerit reucrfus,eam offert quoq;fub- 
uerficulario . Sumpto Sanguine per Sacerdotem, Verficularius , vel in eius 
abfentia,fubuerficularius flatim praeparatis vrceolis exhibet Sacerdoti vi- 
- num,ac aequam debita cum reuerentia pro purificatione , ac ablutione fa* 
cieda,& interim alius defert Miffale ad cornu tpiflolf, ac Cerei per cos exn 
tinguuntur . Si aliqui ex Monachis in eadem Miffa fint per manus Sacerdo 
. tis communicandi, fa&a fumptione Sandifsitr.i Sanguinis, ante purificatio 
ncm,conuerfo ad cornu Euangelij ad populum Sacerdote, & omnibus com 
• municandis fuper faciebus proflratis,per Verficularium fit cofefsio,& poft 
abfolutionem afeendunt qui funt communicandi , bini , vel terni ad fupre- 
mum Alt j r is gradum, vbi genuflexi de manu Sacerdotis.pixidem cum par 
ticulis confecratis renearis, reuereter Sadifsimum Sacrairentum rccipiut 5 
finguloeorum deuore pronuncianre , Domine non fum Dignus &c. ac Sa- 
cerdote, dum Sacramentum fingulo porrigit, dicente , Corpus Domini &c. 
Communicatis communica J s,acfaffta purificatione, & manuum ablutio* 
ne, dum Sacerdos dicit Dominus vobifeum, manent in plano a fuis lateri- 
bus inclinati . Sic dum dicit primam orationem. Dum vtio dicit alias 
orationes , ac Ite mifla efl,vel Benedicamus Domino, manent err< 6i . Ad 
bmedi&ionem verd manent genuflexi ,fic diim Sacerdos di£ir,& Verbum 
caro &c. in fine Euangelij fan&i Ioannis: Quod Euangelium, diim legitur, 
Verficularius recipit de Altari Miffale , ac fubuerficularius pra-parat can* 
delas mox in fine Euangelij attinguendas . Finita Miffa , omnes in plaoq 
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•deuote Altari genuflcfiunt, Verficulario biretum Sacerdoti miniftramf^ 
ac ad Sacraft iara rcuertuntur.paecedentibus Acholy ris,6c fubfequcnte Sa- 
cerdote . Si ob Monachorum pauciratcm folus VerHculanus xniniltret,fo- 
kis ipfc in omnibus iideruiat,i fe habeat , vt prodicitur . 

*p. Qui inferuiunc Mifsis puuatis,maneantiemper genuflexi, prarterqua 
ad vtraq; Euangelia, & quando mmiftrant ; Etfi adiit Prarlstus prarci uus. 
vt Cardinal is, vel Epifcopus,nunquamei terga vertant,ac quoticica.q;an- 
ce ipfumtranfeunr,ci ceucrencergenuf edant, vel profunde fe inclinent. 

70. Midi cooucntuali dum inferuit Verfici>larius,ftu Vtrficulanj, det» 
beoceflcfuperinduti fuperpeliceo,feu ,vt vulgo dicitur , cotta alba, fuper 
fc3pulare,feii,pro temporum congruentia, fuper Cucullam, aut cappam,fi 
lint nouitij . Qui vero inferuiunt Mifsis priuaris»fint fuis habitibus deccn- 
Cibus mduri,tunica Scilicet calari, ac fcapulari,fiue , pro temporum diuerfi- 
«ate, etiam cuculla, vel cappa Nouitij,aut mantello Conuerii,& Conunifsi. 

• M 
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Dr nonnullis alijs Carcmonijs circi alias aQiones publicas effeiendis i ■ 

■71. T N abfolutione fuper tumulum poft Miflas folemnes Jdefundorum 
>. X facienda,feruetur is ritus in Mifsis cum Miniftris paratis decanta- 
tis, qui pntfcribitur in ritu celebrandi MifTali Romano Prarpofito . In Mif- 
lis vero a fo>o Sacerdote cum Verficulario inferuiente decantatis,fiat i Sa- 
cer do :e depofita cafu!a,ac manipulo, & mimftrato ei incenfo , afpergelfo- 
rio,& libro per Verficularium , decantantibus poft Refponforium duobus 
« Colitis Cantoribus Chori verfum in medio,ante tumulum, & Hebdomada» 
riocum Vicario verfum Requiem &c. In reliquis fiat, vt ibidem . 

72. Dum procefsiones folemnes habentur, li fint ex ordinarijs annotatis 
in MifTali,vel Ceremoniali Romano,fiant omnino fecundum ritum, qui ibi 
deferibitur . Si fint extraordinariae, & ob Monachorum non fufficientem 
numerum fiant fin£ Diacono, & Subdiacono p. ratis ; Crux per aliquem cx 
Conuerfis,Commifsis,vel Clericis cotta fuperindutum de feratur, gradien- 
tem inter duos Ceriforarios,cereos ardentes cum candelabris fuit inenres, 
& Verficulariusquoq; cotta fuperindutus gradiatur prope Hebdomada- 
rium indutum alba cum itola,& pluuiali , qui maneat in loco digniori poft 
omnes Monachos . ErreuertendoadEcclefiam,genua deinde flc&ar in 
infimo Altaris gradu,acverfus,& orationes opportunas ad cou;u eptfiote 
pronurciet. Vel gcnuflexus in medio A Itaris, in procefsionibus San&ifsiriii 
Corporis Cbrifti . 

73. Mandatum, feu pedum ablutio faciendi die Ggn* Domini, falcem in 
omnibus Moaadcrijs maioribus » fublato ucu veteri defer ipto io antiquo 
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Ordinario, fiat omnino» vt praefctibicur ex Miffali Romano, hoc cantum ad- 
dico , quo J ad fignum cum tabula fadum debent omnes Monachi in Ec- 
clelia congregari, vtvna ciinrr Superiore, & Mini liris pararis procefsionali* 
ter procedant ad locum Refe&orij/eu Capituli, vbi iuxta Monafieriorun* 
confuetudinem folet talis adio heri , quemadmodum etiam expleto man» 
dato,eodem pado ad Ecclefiam procefsionaliter debent reuerti. 

74. Laoetur pedes Nouicijs,vel iunionbus,vel etiam omnibus, fi placue- 
rit Priori , incipiendo femper,ob maius humilitatis fignum , i minoribus . 
Inferuiant de peluis, & aequa calida ad abluendum , ac de mappisad 3b- 
flergendum Conuerfi,& Commifsi,&: totus locus conftematur floribus, vel 
herbis virentibus,& odoriferis. Ablutis pedibus, antequim dicatur ora» 
tio, habeatur fermo per aliquem idoneum, de humilitate , eundis per ordi* 
nem /edentibus, fi iri Priori videatur, & eo abfoluto furgant omnes, ac Su*> 
perior dicat fecrcco Pater noiler,& poltea folitos verfus,& orationem,v t uv 
MiH'ali,ac deinde recedant . 

75. Eadem die poft Primam, congregato Capitulo ad fonum campano* • 
lar in loco folito, fiat in omnibus no/tris Monafterijs, iuxta laudabilem Cdm 
gregationis confuetudinem, petitio mifericordise,ac communis remifsio fe- 
cundum hanc formam . Cundis Cedentibus r habeatur fermo, vel breuis: 
oratio per Priorem, vel per alium, cui ipfe iniunxerir,de caritate, ac frater- 
na concordia inter religiofas perfonas diligenter coferuanda,acde iniurijs,, 
ad exemplum Chritti procnicifigencibus praecipui Patrem deprascacis, re*- 
mittendis, & deduda ad propoficum oratione. Prior fe accufet, ac venian» 
petat de commifsis,& ommifsis occafione proprij* offici), vel aliter quomo 
doliber,acpoftulet,fuperhuiufrnodifibi mifericordiam, & remifsionem< 
fieri, & Deum pro ie orari . Idem deinde efficiant finguli genuflexi ergi’ 
proprium Priorem, ac alios, incipiendo a Vicario, & dignioribus , & radem 
fada communi remifsione,& breui adhorratione per Priorem ad deinceps* 
non reciduandum,fed cautius agedum, & in charitate fraterna perfiftedu,* 
concedat omnibus confeflarijs, (fi hoc ei expedire videbitur ) vel quibus, 
magis placuerit, facultatem abf >luendi in foro confcientiar pro illa vice t :£• 
tum.fibi fubilitosab omnibus peccatis, & cenfuris fibi a iure,vel ab horni»- 
ne referuatis; Et fic omnes diligenter fe prarparent ad dignius, quo fieri po* 
tefl,Sandifsimum Euchariitia: Sacramentum dc manu Prioris in Miliaco* 1 
uentuali recipiendum . 

75. Reliqua* ceremonias circi denundationem Altarium , Cnicis adora» 
tionem, Matutinos tenebrarum in hebdomada maiori , & quofcunq; alios 
adustoto anni decurfu in Ecclefia,vel alibi publici faciendos, fiant omni» 
nd»vt pwfcnbuncur exMilfali,Breuiano, vd Oremoniali Romanis. 

- .. .. .. • • . 1 
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De Officialibus per Viarium fmgula hebdomada pro feruitio Cbori,& aliorum 
injiitucndis ,& de eorum muneribus . 

' » * ‘I 

77. X T Icarij munus erit, officiales pro feruitio Chorii Capituli , Menfxr - 

V & aliorum, fcilicec Hebdorrudarium, Cantorem, Verficularium, 
Leporem, vtenfacinferuicumm,& alios confrituere,ac iuxti probatum 
ordinem lingula hebdomada innouare . In tabella icaq;ad huncvfumde 
more arterada (ingulorum nomina , qui Choro in fua Ecclefia deferuiunt , 
dirtinguet,& ea iuxti officia eis incumbenda lingula hebdonada varia- 
bit, ac accdmodabit; Iti vt primo loco ab vno latere ponatur Hebdoma- 
darius; fecundo Diaconus ; tertio Cantor; quarto Verficularius; qumt6 
Lcdurus in menfa . Et deinde ab alio latere primo loco Subhcbdomada- . 
rius; fecundo Subdiaconus ; tertio Subcancor; quarto Subuerficularius; 
quinto qui in.feruiturus efl in menfa, & deinceps ordinati ali j , qui lingulas 
kdiones in Matutino erunt perleduri , alternarim tamen , & hoc attento® 
quddfemp. r Verficutarius dicat primam ledionem, Duconus legat Euan 
gelium, ac primam ledionem de Homilia, Subhebdomadarius fecundam* 
& Hebdomadarius tertiam, nili fiat Officium folemne , quia tunc Hebdo- 
madarius debebit legere fecundam, & Vicarius, vel Prior tertiam . 

78. In Monafterijs vero minoribus , vbi non eft fufficicns Monachorum 
numerus pro omnium horum numerum dift indione,defcribantur in tabeU 
la faltom Officiales neceffarij pro earum Ecclefiarum , ac Monarteriorum 
feruitio; in quibus etia poterit ifde tres lediones in Matutino folus legere» 
vel etiam omnes ad difpofitionem Superioris; iti rame quod Euangelium» 
ac Homilia femper legatur ab aliquo faltem in ordine Diaconi exift ente . 

79. Et,vt eundis propria officia innotefear, debebit Vicarius iuxti pne- 
diduri ordinem, die Sabbathi poft refedionem in Refedorio,coram om- 
nibus tabellam iti diffindam publicare, qua» etiam maneat per totam 
hebdomadam i latere Chori, a quo erit hebdomadaria, publice appcnfa • 

80. Publicabit etiam fimul ferta foIemma.fi qu; infra hebdomadam oc- 
current, in quibus MifTa • ac Vefpera: erunt folemniter cantanda» , Vel ali- 
qua Procefsio folemnis habenda, ac fi qui miniftri,pr$rer deferiptos in ta- 
bella, erunt ad id muneris neceffarij , eos figillatim quoque defignabit, 8e 
exprimet. Item dies quibus Clerici, & Fratres layci debebunt fandifsi- 
mam Euchariftiam in Mitia Conuentuali fumere. Item fi quz Officia fo- 
Icmnia pro mortuis infri hebdomadam illam emnt facienda . Irem fi quae 
Indulgentis i fummis Pontificibus eundis Chriftifidelibus, vel Congrega- . 
tioni noftnr,vel illi Ecdefiae,& Monarterio particulari concetif; erunt cocu 
fcquendar, & ccetera huiufmodi opportuna . 

i ' — • ' 8x. Heb- 
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8 r. c Hebdomadari j officium ('quod incipit i Velpctis Sabbati fuam fiebi 
domadam praecedentis inclufiue, & terminatur ad Vefperas Sabbati fe- 
queritis e^dufiu £ ) eft Miflam conuentualcm fingulis diebus pradidar heb- 
domade celebrare,fed decatare, ac eunda in Choro, dum dicitur officium* 
& in Capkulo » Refedorio,& ineundis adibus publicis , qu* Sacerdotis 
mfinus refpiciunc* pracftare , prefertim incipere officium ad omnes horas; 
intonare Hymnos,& Pfalmos vfqjiaddimidium primi Verficuli , quoticf- 
cunq; officium non decantatur* hoiiittento, quod Pfalmi intonantur alter- 
narim ab Hebdomadario, & Subhcbdomadario . Similiter enunciare Ca- 
pitulum*ac omnes orationes, & vcrfus ad preces, & in officio B. Virginis» & 
ih fine offici), Dominus det nobis fuam pacem, & antiphonam B. Virginis 
incipere,legere tertiam leftionem de Homilia in Matutino , vel fecundam 
diebus folemnibus,vtfupr£. Gdmverd decantatur officium, eius quoq; 
muneris eft, intonare primam antiphonam ad nodumum, Laudes , & Ve- 
fperas,necnon Antiphonus ad Bcnedidus, Magni ficat,& Nunc dimittis,ac 
ddm decantatur Refponforium fuper tumulum , canere aflfociatus Vicario 
verfum , Requiem arremam Scc. ac folus poftea Verficulos, & orationes. " 
Cum autem fit officium folemne,vel quomodolibet MifTa , aut Vefper? fuc 
cum Miniftris paratis decantandas, iple fit, qui paramenta Sacerdotalia in- 
duat v ac prxdi&a decantet, nifi tunc fiat officidm d Priore, aut aliter ab ip* 
fomet Priore fuerit difpofitum . Abfentibus vero Priore, & Vicario, ad eft 
quoq; pertinebit regere Chorum, & eunda in Choro, & alijs adibus publi- 
cis efficere, qu? Superiorem (pedant, & etiam vbiq;,nifi Prior aliter difpo*; 
fuerit, aut in aliquibus eius audoritatem Iimitauerit . 

8*. Peredi fua Hebdomaria , hebdomada fequente SubhcbdomadariJ 
officio fungetur, intonando fcilicet Pfalmos a fuo Choro, cum officium non 
cantatur, &poft datum primum fignum ad Primam, fingula die quoq; ce- 
lebrabit. i 

8jf. • Cantoris officium ( qnod,vt fupra,incipirj)r!eft .cantanda in Choro, 8t 
alibniicipere,feu intonare; & ideo debet fingultflraiiifmodi diligenter pr^- 
parare,ac prjcuidere . Cum itaq; officium cft decantandum,!? fiat duplex - * 
ipfe, & Subcanror ant£ faciftorium fimul cantabunt inuitatorium ad Ma- 
tutinum , ac pfalmnm Venite.Intonabunc Hymnum pronunciando totum 
primum verfum . Diftribuent altematim Anciphonas ad nedumos, Lau- 
des, & Vefperas,iti vt Cantor femper primam Antiphonam Hebdomada- 
rio, feu ei, qui facicofficium , afsignet.fed annunciet, deinde Subcantor ab 
alio Choro alia vni ex maioribus , & fic fucccfsiue per Choros altematim ; 
Et hocfiofficium fiat foIcmne,qnia fi non erit folemne, praeter primam An- 
tiphon am,qjas femper Hebdomadario eft afsighanda, poterunt eas diftri- 
buere Clericis, vel Sacerdoribus iunioribus, incipiendo came femper d ma- 
ioribus in uli gradu • Antiphonas vero ad Bcaedidus, Magnificat, & Nu« 
« i '* M dimittis 
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dimittis annunciabtmt femper quoq; Hebdomadario, feu ei , qui facit oflfci 
cium. Intonabunt etiam Pfalinos, progrediendo vfa; ad dimidium primi 
Yerficuli. Intonabunt Antiphonas, cuui funtrepcteasc i Choro pofl Pfal- 
mos , & in fine canent fimul Benedicamus Domino, ficutad Vefperas, ac 
Requiefcant in pace,cum fit officium folcmne pro defundis . Ad reliquas 
quoq; horas intonabunt Hymnos, Pfalmos , & A ntiphonas , vt fupra . Ad 
MifTam connentualem intonabunt indroitpm, accantabunt primam par- 
tcm verfus ad ipfum fubfequentis , & Gloria &c. Iterabunt intonando in» 
troitum . Intonabunt Kyrieeley fon.Pqftquim intonatum fuerit Gloria in 
Excellis &c. per Sacerdotem , incipient; Et in terra pax &£. profequenti» 
bus vtrifq; Cnoris altematim,ficut & ad Kyrieeley fon,ac Credo, vel vtrifq; 
fimul, cum organis refpondentibus . Intonabunt Graduale, cuius verfum 
fubfequentem afsignabit Cantor decantandum duobus Clericis aptiori* 
Jbus*altematim ex vtroq; Choro feledis,vel ipfis deficientibus, duobus Sa» 
cerdotibus . Intonabunt Tradum,fi erit dicendum , cuius verfuserunt al- 
ternatim ab vtroq; Choro decantandi . Simul canet Alleluia cum fuo ver- 
fu . Et cum tempore Pafchali duo erunt diceda Alleluia, primum afsigna- 
bunt duobus Cantoribus altematim ex vtroq; Choro, vt fupra', delegcndis, 
& vltimum ipfi decantabunt. Incipient Patrem omnipotentem &c. pofl» 
quim i Sacerdote intonatum fuerit Credo . Intonabunt Offertorium . 
Incipient Sandus decantandos per vtrunq; Chorum fimul . Incipient pofl 
eleuationem Sandifsimi Sanguinis , Benedidus decantandum vt fupri.In- 
cipient Agnus Dei omnes, quos profequetur uterque Chorus fimul . Into» 
liabunt deniq; Pofl communionem. Si officium fiat femiduplex, intonabit 
Cantor omnia foliis, non affociatus Subcatori,prxter Pfalmos, & Antipho» 
nas, quas intonabunt alrernatim Cantor, & Subcantor . Alleluia tamen ad 
Miflam cantabunt fimul,ac Inuitatorium, & pfalmum Venite, lierunt de- 
cantanda. Si tandem officium fiat de fimplicibus, aut de feria, intonabit 
Cator fiiniliter omnia fol^s, Pfalmos, & Antiphonas quoq; altematim. Ad 
MifTimverdCantorintftifabitetiamfolus verfum pofl Graduale » quem 
profequentur vtriq; Chori fimul , fimiliter Alleluia , ac verfum fubfequen- 
tem , praeterquam quando duo funt dicenda , quia tunc femper fecundum 
erit decantandum a Cantore , & Subcantore affociatis . Intonabit etiam 
Refponforium , cum fuper tumulum defuudorum abfolutio erit facienda» 
ac cantabit verfum affociatus Subcantori, vtdidumefl. Similiter cum 
mortui erunt fepeliendi, intonabit Refponforia,cantabic verfus, & reliqua 
ppportuna dc more . Ciim procefsio aliqua folemnis etit habenda, ipfe,& 
Subcantor in medio Chori genuflexi intonabunt Hymnos; vel Litanias de- 
cantandas , quibus per Monachoserit refpondendum . In Refe&orio ad 
bmedi&ionemmenfae, intonabit in medio. Benedici te, & Antiphonampro 
{empore dicendanyuxri Rubricas Breuiarij ad gratiarum a&ionem» 

“ ' Tu 




TTu autem Domine &c. cum Antiphona,& Pfalmo,vt fupri, dicendis . InS 
tonabit etiam ad mandatum faciendum in die C?n? Domiili, & aliasqua- 
ddcunq? aliquid erit decantandum . 

84. ' Subcintoris munus eftjcurfi officium fit duplex, aflbeiatus Cantori 
cantanda, vt foprd, cantare, vel intonare, & Ahtlphorias i fuo Choro diftri^ 
buere,diebufq; folemnibus Presbytero Mi (Tam ,’ ac Vefperas decantaturo, 
paratus vnd cum Cantore, & alijs afsiftere,ac inferuire . Cum verd officiu 
non fit duplex, folus i fuo Choro Pfalmos cantandos intonare,ac Antipho* 
nas diftribuere,& illas poft Pfalmos repetere . 

85. Quia Verdeadem hebdomada, vt communiter, etiam leCtoris muri©* 
re fungicur>pro iftiusmuneris fun&ione , ad euin pertinet primam leCtionc 
in Refectorio ad menfam in tonofoliro cantarespoft quam genuflcxusantd 
Superiotem benedi&ionem recipiet, ac ad eius nutum librum pro fecundi 
leftfbne alreri deferet . Cum vero extri Refectorium fit comeftio , leget 
ipfe folus in menfa.tlcftionem quoq; habebit inCapitulo ante Completo- 
rium , nifi tunc facne Scriptura;, aut Cafuum confcientur leCtio i Theologo 
fecundum formam Statutorum fit habenda. Abfoluto LeCtoris munere-, 
hebdomada fequentc'menfac minift rabit, fecundum antiquam Congrega* 
tionis confuetudinem . 

85 . Ex ordinationibus far pius repetitis . Tn quolibet Congregationis no* 
ftrat Monaflerio, etiam fi ibidem Monachi degant pauci, habeatnr in men* 
fa aliqua leCtio. Hoc eft in Monafterijs maioribus, cum commeftio fit io 
Refectorio, habeantur duae leCtiones . Prima fit ex Homilia Euangehj cur* 
rentis,fi decurrat Euangelium particulare, vel ex hyfloria facrar Scripturae 
iuxti officium decurrente, vel etiam ex Termonibus, vel Cocionibus in epi* 
ftolam currentem; fecunda vero fit, vel ex Regula , aut Statutis , vel ex ali* 
quibus libris fpiritualibus,& proficuis, etiam fi fint materno idiomate ardi* 
ti . Cum vero commeftio fit extri Refectorium, habeatur leCtio fola fini 
Cantu; qua; fit vel ex Homelijs in Euangelia, currentia , vel ex Termonibus^ 
aut Concionibus in epiftolas vt fupr i, vel ex partibus facrar Scriptura; , vel 
ex Rcgnla,Statutis,vel Ordinationibus, vel ex epiftolis , aut alijs operibus 
Diui Patris Hieronymi,aut aliorum Patrum, aut piorum , & infigmum au- 
ctorum . In Monafterijs maioribus fit prolixior . In minoribus verd fuffi* 
dat breuitor , ad nutum Superioris . 

87. Verficularij munus eft, cum officium non eft decantandum, libros, ini 
quibus Pfalini, Hymni, LeCtiones , & Antiphon? funt communiter recitan- 
da;, opportuno tempore pra?parare,& apte dirigent . Ad Matutinum inui» 
tatorium cum pfalmo Venite, drim officium fit duplex, vnd cum SnbuerfU 
culario,cum vero non fit duplex, folus pronunriare , Ad noCtumos,ac Lau- 
des,^ Vefperas Antiphonas cum Subuerficulario altematim dicere. Ver r 
fus poft Hymnos in laudibus 1 & Vefpcris , cum officium fit duplex, femi? 
m *" M 2 duplex, 
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dimittis annuntiabunt femper quoq; Hebdomadario, feu ei , qui facit offi- 
cium . Intonabunt etiam Pfalmos, progrediendo vfq; ad dimidium primi 
Yerficuli. Intonabunt Antiphonas,cum funtrcpeteaac a Choro poft Pfal- 
mos, & in fine canent fimul Benedicamus Domino, ficutad Ver peras, ac 
Requiefcant in pace, cum fit officium folcmne pro defun&is . Ad reliquas 
quoq; horas intonabunt Hymnos, Pfalmos , & A ntiphonas , vt fupra . Ad 
Miflam connentualem intonabunt introitum , ac cantabunt primam par- 
tem verius ad ipfum fiibfequentis , & Gloria &c. Iterabunt intonando in- 
troitum . Intonabunt Kyrieeley fon.Pqftqudm intonatum fuerit Gloria in 
Excelfis&c. per Sacerdotem, incipient; Et in terra pax &£. profequenti- 
bus vtrifq; Choris altematim,ficut & ad Kyrieeley fon, ac Credo, vel vtrifq; 
fimul, cum organis refpondentibus . Intonabunt Graduale, cuius verfum 
fubfequentem afsignabit Cantor decantandum duobus Clericisaptiori- 
bus,alternatim ex vtroq; Choro feledis,vel ipfis deficientibus,duobus Sa- 
cerdotibus . Intonabunt Tratium, fi erit dicendum, cuius vcrfus erunt al- 
zematim ab vtroq; Choro decantandi . Simul canet Alleluia cum fuo ver- 
fu . Et cum tempore Pafchali duo erunt diceda Alleluia, primum afsigna- 
bunt duobus Cantoribus altematim ex vtroq; Choro, vt lupra',delegendis, 
& vltimum ipfi decantabunt. Incipient Patrem omnipotentem &c. poft- 
quam i Sacerdote intonatum fuerit Credo . Intonabunt Offertorium . 
Incipient Santius decantandos per vtrunq; Chorum fimul . Incipient poft 
eleuationem San&ifsimi Sanguinis, Beneditius decantandum vt fupra. In- 
cipient Agnus Dei omnes, quos profequetur uterque Chorus fimul . Into- 
nabunt deniq; Poftcommunionem. Si officium fiat femiduplex, intonabit 
Cantor omnia folus,non aflbeiatus Subcatori,pra:ter Pfalmos, & Antipho* 
fias, quas intonabunt alternatim Cantor, & Subcantor . Alleluia tamen ad 
Mifiam cantabunt fimul,ac Inuitatorium, & pfalmum Venite, fi erunt de- 
cantanda. Si tandem officium fiat de fimplicibus, aut de feria, intonabit 
Cator fimiliter omnia folii s,Pfal mos, & Antiphonas quoq; altematim. Ad 
Miflam verb Cantor intolftibit etiam folusverfum poft Graduale , quem 
profequentur vtriq; Chori fimul , fimiliter Alleluia , ac verfum fubfequen- 
tem , praeterquam quando duo funr dicenda , quia tunc femper fecundum 
erit decantandum a Cantore , & Subcantore aftociatis . Intonabit etiam 
Refponforium , cum fuper tumulum defuntiorum abfolutio erit facienda» 
ac cantabit verfum aflbciatusSubcanrori, vt ditium eft. Similitercum 
mortui erunt fepcliendi, intonabit Refponforia,cantabit verfus,& reliqua 
Opportuna de more . Cum procefsio aliqua folemnis etit habenda» ipfe,& 
Subcantor in medio Chori genuflexi intonabunt Hymnos; vel Litanias de- 
cantandas , quibus per Monachoseritrefpondcndum. In Refeftorio ad 
benedidionemmenfz, intonabit in medio,Benedicite,& Antiphonam pro 
tempore dicendam,iux:a Rubricas Bremariji& ad gratiarum atiionen^ 




Tu autem Domine 6 cc. cum Antiphona,& Pfalmo,vt fupri, dicendis . In 2 
tonabit etiam ad mandatum fidendum in dieC?n? Domirii, & alias qua- 
ddcunq; aliquid erit decantandum . 

84. Subcanroris munus eft>cum officium fitduplex, aflbciatus Cantori 
cantanda,vt foprd, cantare, vel intonare,& Ahtiphohas a Tuo Choro diftrit 
biicrc,diebufq; folemnibus Presbytero Mi fiam , ac Vefperas decantaturo* 
paratus vna cum Cantore, &: alijs afsiftere,ac inferuire . Cum verd officiit 
non fit duplex, folus i fuo Choro Pfalmos cantandos intonare,ac Antipho* 
nas diftribuere,& illas pofl Pfalmos repetere . 

85. Quii Verdeadem hebdomada, vt communiter, etiam ledoris muri^ 
te fungitur, pro iftius muneris fundione , ad eum pertinet primam ledione 
in Rcfedorio ad menfam in tono foliro cantare, poft quam genufiexus^ntd 
‘Superfetem benedidionem recipiet, ac ad eius nutum librum pro fecundi 
ledione alferi deferet . Cum verd extra' Rcfedorium fit comeftio , leget 
ipfe folus in menfa.Tledionem quoqi habebit inCapitulo ante Completo- 
rium , nifi tunc facras Scripturas, aut Cafuum confcientiar Iedio a Theologo 
fecundum formam Statutorum fit habenda . Abfoluto Ledoris munere, 
hebdomada fequentc'menfac miniftrabit,fecundum antiquam Congrega» 
tionis confuetudinem . 

85 . Ex ordinationibus farpius repetitis. In quolibet Congregationis no* 
ftrac Monaflerio, etiam fi ibidem Monachi degant pauci, habeatur in metv* 
fa aliqua Iedio. Hoceftin Monafterijs maioribus, cum commeftio fit ia 
Refedorio, habeantur dua? lediones'. Prima fit ex Homilia Euangelij cur- 
rentis, fi decurrat Euangelium particulare , vel ex hy floria facrar Scripturae 
iuxti officium decurrente, vel etiam ex Termonibus, vel Cocionibus in epi- • 
ftolam currentem; fecunda verd fit, vel ex Regula , aut Statutis , vel ex ali- 
quibus libris fpiritualibus,& proficuis, etiam fi fint materno idiomate ardi- 
ti . Cum vero comroeft io fit extra Refedorium, habeatur ledio fola fini 
Cantu; quar fit vel ex Homelijs in Euangelia, currentia , vel ex ft rmonibus, 
aut Concionibus in cpiftolas vt fuprd, vel ex partibus facrar Scripturae , vel 
ex Regnla,Statutis,vel Ordinationibus, vel ex epiftolis , aut alijs operibus 
Diui Patris Hieronymi.aut aliorum Patrum, aut piorum , & infigmum au- 
dorum . In Monafierijs maioribus fit prolixior . In minoribus verd fuffi- 
ciat breuitor, ad nutum Superioris. ; 

87. Verficularij munus efl,cum officium non eft decantandum, libros, int 
quibus Pfalini, Hymni, Lediones, & Antiphon? funt communiter rccitan- 
dar, opportuno tempore pra*parare,& apte dirigent . Ad Matutinum inui- 
tatorium cum pfalmo Venite, drim officium fit duplex, vna crim Snbuerfi-i 
culario,cum verd non fir duplex, folus pronunriare , Ad nodumos,ac Lau- 
des, & Vefperas Antiphonas cum Subuerficularfo alternarim dicere. Ver r 
fuspoft Hymnos in Laudibus, & Vefperis» cum officium fit duplex, femi^ 
M a duplex, 
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duplex , vel de pominica.afTociatus Subuerficulario,alioquin folu$,ac etil 
.Verficulos,feu Rcfponforia brcuia adhqras poft Capitulum > ac edam ad 
Completorium femper folus cnunciare Confefsioncm ad Plirnam > & ad 
Completorium cum Sacerdote facere . Le&ionem quoq; breuem,at Mar» 
Cyrologium ad Primam legere, ac femper prim am le&ionem in Matutino» 
ac etiam omnes le&iones, in MatutinoB. V irginis,ac in officio defudorum 
dicere. Et haedum officium non cantatur. Cum vero cantatur, praeter 
praedida, repetet Antiphonas,dum organa pulfantur, accantabit Benedi» 
camus Domino poft Vefpcrascum Subucrficulario,fi erit femiduplex, aut 
de Dominica ; vel folus , fi de feria,vcl fimplici . Ec dum erunt capitulari» 
.|;er dicendae culpac,ipfe ad fignum Superioris dicet Iube &c. acledionem 
Ereuem,& etiam culpas»nifi aliter Superiori videapur * In Mifla vero con- 
tientuali inferuict fecundum ritum fuperius expofitum ; c tandem afsi» 
(fet , & inferuiet Hebdomadario in omnibus opportunis, dum officium, vel 
Mifla celebratur, ac eunda alia efficiet, que Clerici partes rcfpiciunt >j 
88. Hebdomada vero fequente erit Subuerficularius ; cuius officium eft» 
dum dicitur officium, afsiftere cum Verficulario ante facifiorium , cum eo 
jnuitatorium,verfus,& An tiphonas,v c fupra,dicere, acinferuire Sacerdoti 
in MilTa conuentuali,vt didum efi . 

j* Alij officiales Chori, vt Diaconus , & Subdiuconus infuis muneribus 
inferuienr,v t in Rubricis Milfalis ; Et alij minores,vt Cenforauj fecundum 
praxim in Congregatione vfitacam . 

90. Si quisex prxdidis officialibus,ob aliquod necctfariu impedimetum 
i Choro abefle contingat,eius munere tunc fungatur qui ab eo Choro im- 
mediate eft ei inferior, fecundum primogenitam Religionis.Et fi omniu in- 
imus abfit,fuprcmus in eodem ordine eius officium excquatur • 
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fint in Choro cantanda ; Quando organa pulfanda ; Et dc libris pro feruith 
Chori>& aliorum habet, dis; Et paramentis pro ufu Sacrajtia . 

91. Voniam in Regula dicitur . Quod autem non ita feriptum eft, vt 
cantetur, non cantetur ; Ac in Statutis . In Monafterijs, vbi 
, hoc commode fieri poteft , efle cantandum Miflam conuen- 

Cualem,Vefperas&c.Nullibi verd cx Regula fingulariterprzfcribitur,qux 
fint in Choro cantanda, nec ex Statutis,qux fine Mon 3 fteria huiufmodi, in 
guibus hoc commode fieri poteft : Ideo inh^rentes probatae noftrar Con- 
gregationis : confuetudini,harc declarando dicimus . Quod in Monafterijs 
maioribus,in quibusvigere folet ftri&iorobferuantia,(qu$ declara musii» 
[2 c ile, in quibus refidenc ad minus duodecim Monachi conuentuales , ex» 

ccpto 
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Cepto Peiore , & Economo, Choro indeficienter infeniientes^) debet cantat 
ri fingulis diebus Mifia conuentualis, cum Sacerdote decenter parato , ac 
Minirtris inferuicntibus, fecundum fertorum diuetfirarem, vt (uprd . Can- 
t 3 enturquoq;diebusnoniidliuis,acnoofolemnibus Vefperjr i Capitulo» 
& Iube domne benedicere cumkftione breui , & Antiphona Beatg Maris 1 ' 
ia fine ad Completorium ;Quxiuxtiordiitationemfa&am de anno 1611, 
¥bi eft Altare B. Virginis, decantetur diebus Sabbati, ac infolemnitatibus' 
eiufdemB. Virginis, ad praedidum Altare . Diebus aurem feftiuis canter*. 
Cur Vefperx mtegre,ac nora tertiarum* & diebus Dominicis Antiphon*' 
pro afpergenda Ecclefia,ac populo de more. Diebus vero folemnioribus 
lupra explicatis, vbi ert magnus Monachorum numerus, catetur etiam No. 
na, ac totum Completorium, & vtrxq; Vefpcrar, nection primum no&umGl 
ad Marutinuni,& Te Deum 8 tc. ac Laudes i Capitulo . In foleitmifsimi* 
Yero etiam totum Matutinum cum Laudibus, ac Prima** » Vbi vero non efk 
adeo inges Monachorum numerus, in folemnioribus hora tertiarum , & fe. 
eundf Vefperae integre . In folemnifsimis vero faltem primum nodhimum 
ad Matutinum, cum Hy mno,Tc Deum, ac Laudibus i Capitulo , ac Com* 
plecorio . In die tamen Natiuicatis Domini totum Matutinum decantetuii 
, ac etiam tribus diebus hebdomada: maioris,cumfiut officia tenebrarum 4 
Hymnus autem; Te Deum &c. cantctfcr in prxdi&is Monaftens omnibus» 
fingulis duplicibus . 

$2. In Monafterijs vero minoribus 1, in quibus tamen degunt dece Mo« 
nacni Choro inferuientes-i cantetur infra hebdomadam Miifa conuentua* 
Iis, faltem alternis diebus. Et fingulis duplicibus, ac fcmiduplicibus Vc- 
* iper? a Capitulo .(Pofsint tamen dici fuftragia fine cantu , pnrtervltimatn 
antiphonam,quf cantetur, vt Vcfperar concludantur dum cantu; J ac bene* 
diftio cum le&ione breui ad Completorium , & Antiphona B. Virginis iit 
fine . Diebus autem fertiuis omnibus, hora tertiarum, Mifia conuentualis,- 
cum Antiphona pro afperfioneacquf benedid? diebus Dominicis , & Ve» 
fper$ integrd . - <> >u»' 

pj. In Monarterijsadhiic inferioribus, vbi tamen degunt faltem fex Mo* 
nachi pro Chorq, cantetur tanrum diebus fertiuis Mifia conuentualis , ac 
Vefperx,fi fieri potert,& iuxta Rubricas Breuiarij vbiq; legatur ad Primi 
le&iocx Martyrologio. 

Diebus tamen Natiuitatis Domini,Hebdomada: ma ioris,ac Sanftif. 
fimi Patris Hieronymi, & Patroni propri? Ecdefia?, quibus officia foleninif- 
fime celebrare debcmus,quantura Monachorum numerus patitur, du atur 
vbiq; officia cum cantn,fcilicct in Natiuitate Dom ; n i decantetur Ma uri- 
num hora coin pe tenti, & ali* hora* , vtfupra , & faltem duae Miflfc connena 
tuales/cilicetprima, 8 c vlrima,vbi fieri poteft. Dio ( ce^ae Domini vbiqj 
Miifa conucatualisA euain*fi fieri £Ot£lt,alijs diebus «wldtm hebdema» 
-■ " 



d*)Cum Pafsione,& reliquis, que adnotantur in Mifiali.ac in fefio Sanfti&i 
limi Picris Hieronymi, & proprij Patroni Ecclefi*,folemnifsime, quancumi 
fieri ‘popeiljHant omnia officia, w • 

$>5. Organa in Eccjefijs Monafteriorumnofirorumad hiaiorem Diuini 
cultus fpjeudorem, ac ad deuotionem populorum augendam haberi per-; 
mittimus; ipfa tamen.pulfarijnififolemnibus, vetteftiuis diebus, pteter ta»i 
tum cempora Quadragefsimae , & Aduencus aliquo folemnlnonoccurreiw 
te non patimur . Cantum item figuratam prxdida de caufa; feamdu Mo-j 
nafteriorumconfuetudinem, non inhibemus.: o.: . «u-.,.- . .1 r 

9 6 . Vt autem nrxdida exequi pofsinr, mandamus , vt in fingulis Mona»j 
jfterijs fint Antiphonalia cum cantuuotata.de tempore, & deSandis, Gra?l . 
dualia, Hymnale,Kyriale,& alij libri ncceflarij ad canendas Miflas,Vcfpe-: 
ras,& alias horas fecudnm debitumvmcuiufq; Monaftcrij. Et etiam libri*, 
in quibus fine adnocatx pafsiones,& lamentationes decantando: in 'hebdo-j 
mada maiori, & oratio Hteremix Prophete iuxtd morem nofiruni , ac An-i 
tiphon*,& Refponforia pro fepeliendis mortuis, & pro folemnibus procef-s 
fionibus habendis . Et vbi non /unt,quamprimum emantur. Vbi autem 
funt,fed lacerata, & difcifla,quamritius refiaurentur, ac reficiantur, & de 
cis impofierum habeatur dihgeos cura, noLx jf. «i.J i 1 « 

$7. Item in fingulo Mohafterio habeatur faltem vnum Pfakcrium mari 
gnum,in quo Monachi pfaUerepofsintante facifiorium , & alia duo parui 
pro vfu Monachorum, dum manent in propri js ledi bus, vel etiam plura pro 
Monachorum quantitate . Item vnum Le&ionaJe, vel Breuiarium magna 
cx reformatis, in quo perlegantur lediones ad Matutinum ante Vicarium. 
Item Martyrologium reformatum legendum ad Primam . Item falcem 
vnum Manuale pro vfu Hebdomadarij,vel duo in Monafterijs maioribus, 
f%. Irem pro vfu Sacrifiia: MilTalia reformata, bona, & plura pro Sacer» 
dotum numero. Itemcalicesfufficientes,vt>fuprd,cum cuppa, & patena 
argenteis, & bene deauratis. Item paramenta Wficfentia,&fierica, ac bo* 
na, pro diuerfitate colorum, quibus vtitur Ecclefia . 

$>p. Item Hifioria,feu legenda Sandorum pro ledione ad Nonam facie* 
da . Item Homiliare pro legendis Homdijs m menfa. Item Biblia Roma* 
na pro hoc,& alijs vfibus . Item Regula Sandi Auguftini , Statuta nofira* 
Ordinarium , & ordinationes Capitulorum Generalium . Irem expolitio 
aliqua in Regulam Sandi Augufiini alicuius probati' audoris , vt Vgoni* 
de Sando Vidore,vel alterius ex probatioribus . Item aliquot libri fpiri- 
tuales , tum latino, tum materno idiomate legendi in menfa, ac pro exerci- 
tio Monachorum . u r.i i; . vt ■ . :• y 

• 100. Aeetiam defideramus, vt in Mona fieri js faltem maioribus infii» 
tuantur Bibliotecx,in quibus potifsimum reponantur textus iuris Canoni» 
ci, opera D odorum Sand* Ecclefi*,& aliorum Patrum infigniorum,Coin« 

menta- 
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mentationes magis approbatorum au&orum fuper Sacram Scripturam» 
necnon au & ores pertinentes ad feientias fpeculatiuas pro vfu eorum , 'qui 
fludijs incumbunt . J . , 

io i. Volumus autem,vt omnium pr^didorum fiant diftin&a innetana» 
ac iuxta illa quilibet Prior teneatur in fine proprij officij ea fucceflori con« 
lignare . Et ob id ad cuft odiendos libros,& paedida poterunt Superiores 
initio fui Regiminis mandare fub grauioribus pcenis, etiam excommunica* 
tionis,ne quis ea fubripiat,aut quouis modo malitiose deperdat . 4 

C %A T* F T XI. 

I ■ * V ' 

Quibm borit pulfanium efi ad officium , ac alijs attibus publicit 

infisiendum . ' > 

loi. TT Tfi Statuta noftra cap. 2. tempora prafferibant , quibus pul* 
T, fandum eft ad Matutinum, acad Primam : Vt tamen de lingu- 
lis horis Canonicis, ac reliquis adibus publicis quoad hoc , quantdm fieri 
potefi, certa regula habeatur, fic deinceps tempora diftinguimus . Vt vi- 
delicet in Monafierijs maioribus iuxta Statutorum difpofitionem furgatur 
per torum annum ad Matutinum media node, vel quali . Er fi per noftros 
Superiores difpenfetur,vtoccafione ftudiorum , vel alia valde rationabili 
magis, vel minus differatur, nunquam tamen iti differatur, quin femper Ma 
tuti nae preces fint abfolutae faltem in aurora . Quocirca prudentis ',erit Su- 
perioris, iuxta nodium augumentum,ac decremetum.fpeciales horas, qui- 
bus lingulis anni temporibus ad Matutinum pulfari debear,conilituere,ac 
diligentis Sacrifla: eas nullatenus praeterire . 

10 j. Ad Prinum pulfetur in ortu folis fecundum eorundem Statutorum 
difpofitionem, vel alio tempore opportuniori, iuxti locorum confuerudine; 
iti tamen vt inter primum , & fecundum lignum tranfeat femper tantum 
temporis, quo prima Milfa commode celebrari pofsit; Quamuis occa^ 
fione ftudiorum pofsint noftri Superiores difpenfare, vt dicatur vel ftatim 
poft Matutinum, vel ante Tertiam immediati. 

104. Ad Tertiam diebus , quibus non ieiunamus, pulfetur per binas ho. 
ras,vel quali ant£ horam prandij,iti vc tranfado inter primum, & fecunda 
(ignum folito interuallo,fuperfit femper ant£ prandium ad minus hora cu 
dimidio ad Miflam conuentualem decantandam, ac reliquas horas perfoU 
Tiendas:Hora pradi j,quia variatur fecundum temporum decurfum,accom* 
modetur communi locorum confuetudini,itd tamen vt diebus fupradidis, 
quibus non ieiunamus, etiam tempore ariiiuo nunqudm antecedat horam 
terriamdecimam cum dimidio,necetiirti in hyeme poftponatur hor? de- 
cinucnonac . Diebus vero ieiunij pulfetur ad Tcrtiain tardius , & abfoluta 
1 Tertia» 
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Tertia, & Sexta fiat competens interuallumvfque ad Nonani , hac habita 
ratione,vcfupcrfit hora cum dimidio ad Nonam, ac Mi fiam conuentualcm 
perfoluendam . Hora vero prandij diebus ieiun:] fit fub meridie, vel dreai 
^05. > Sexta diebiisfcrialibus, ac cum ficotficium de fin>plici,d.c4mp flrafc 
eim poff cerciam, .ac poltea celebretur Miftaconucrttuahsinxri Rubricas 
Miilabs Romani. Alijs vero diebus dicatur Terti^pof ki Mlfia conuer* 
tuahs,& polleam Sexta . 

iotf . Ad Nonam diebus ieiunij pulfetur, vtfnprafpid bus vero alijsitcmi 
poreaeltiuo, quo de die dormiunt Monachi, hoccft d Pafcha Refurre&io- 
nis vfquc ad feli u fandlifsimi Patris Hierony mf-ipulfetur hora decimafexta 
vel circa, fecundum dierum augumentum, ac decrementum; ita tamen vt d 
pulfu dormitionis diurna: vfque ad Nonam femper pertranfear falcem hora 
cum dimidio .Diebus vero, quibus non ieiunamus, ac quibus non dormi** 
inusde die, fcilicet a fello fan&ifsimi Patris Hieronymi ufq; ad diem Re- 
furreftvonis, pulfetur ad Nonam in fine prandij , ac dicatur ftatim abfolu- 
tis gratiarum a&ionibus in Ecclefia . 

107. Advefperas,vbiMonafterianoftrafuntinCiuitatibus,autOppi« 
dis popularis pulfetur, iuxta aliarum Ecdefiarum , & pracipue magis infi« 
gnium confuetudinem; Sivero fine in locis, in quibus nullae finrcircunllan- 
tes Ecclelisr, pulfetur hora competenti fecundum dierum longitudinem,ac 
breuitatem, ici tamen vt primum fignum nunquim antecedat horam de- 
cimamnonam etjam diebus aelliuis , nec vnquam diferatur pofl horam vi* 
gefimam etiam diebus hyemalibus; Tempore autem Quadr3gefimae, cum 
vefpenefunt dicendae ante prandium , pulfetur paulo ante finem vltimj 
MilTz conuentualis, ita ut ea abfoluca flarim incipiantur Vefperr. 

108. Ad Completorium diebus aelliuis pulfetur hora vigefimafecunda» 
vel paulo ant£,cum cfl habeda ledio in Capitulo, ac Stationum Indulgen- 
tia: funt in Ecclefia recipicnd$ , habita femper hac ratione , vt Completo- 
torium cum omnibus prxdi&is, ac oratio mentalis finr abfoluca anrc ho- 
ram vigefimamterriam, qua eundum erit ad ccenam. D:ibusverdhyema* 
libus pulfetur ad Completorium circa horam vigefimamtertijm vel paulA 
ank, ici vtexpeditis omnibus predi&is fit hora vigefimaquarra vel circ^ 
qui pulfandumefl ad Auc Maria. Hora cceic, vel parua: collationis , eum 
ell ieiunium, $ lliuo tempore vt comunitcr , fit ebea horam vige fima m ter- 
tiam . Alijs temporibus varietnr,& accomodatur , vjfnpra, ira tamen, vt 
necinaeflu antecedat horam vigefimamfecunda tum"dimidio , nec in hye* 
me poftponatur duabus horrs no&is cum dimidio. 

iop. Officium paruum B. Virginis, cum ed dicendum in Choro , dica- 
tur tuxti pr^feriptum Rubricarum Breuiarij Romani, fcilicet Marti tinum 
cum Ladibusante.Macutinuirw.Vefpere ante Vefperas, &. reliquar horc<c^ 
Completorio, poft reliquas horas, &. Completorium Officij maioris.- * i 
i no. Qfc» 
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'fio. Officium £ mortuis, cum fimiliter in Choto eft dicendum , dicatur 
vd immediate poft prandium, vel hora Non* tempore arftiuo , q.iia harc 
eft confuetudo Congregationis noftrae, in hoc ex Rubricis Breuhrij admif- 
fa . Cum autem fiunt officia folemnia , dicatur de mane immediate antd 
Miftam folemnem. 

m. Pfalmi poenitentiales dicantur immediate poft Laudes officij ma- 
ioris. Graduales poft Completorium diei praecedentis, iuxt£eafdem Ru- 
bricas. ... 

xii. Hora incumbendi ftudijs litterarum in Scholis , ac habendi ledio^ 
nes a peritis , fit a primo mane vfquead primum fignum Tertiarum, ac £ 
Vefperis vfquc ad fignum primum Completorij diebus aeftiuis, vel £ da- 
to figno ad Aue Maria vfquc ad horam ccen$ tempore hy bcmo . Hora va- 
candi exercitijs alijs , etiam corporalibus , ex obedientia ad exercendam 
humilitatem £ Superiore iuiungedis, fumatur extr£ tempus ftudijs oppor- 
tunum, vt ftatim poft prandium , vel £ Nona vfquc ad Vcfperas, vel alia 
fimili. 

C A T r T X 1 T. 

Quomodo debet fieri Difciplina communis ; Et teneri Capitulum culparum ; AC 
ftmul deforma abfolutionis Sacra mentalis d peccatis ,&■ Cen furis. 

* ! ; t 4 
113. '■“'V Ifciplina communis , qu* fextis ferijs ex Statutis fieri debet « 
fiat hoc modo . Poft Completorium, congregatis omnibus 
Monachis , ac Fratribus in loco capitulari , ac ibi fecundum ordinem antd 
imaginem Domini Noftri Iefu Chrifti genuflexi,oftioq;, ac feneftris ob- 
ft rufis, Vicarius incipiat fubmifia vocePfalmum Miferere,& tuncvnuf- 
quifque fuper fcapulam fibi denudatam faciat difciplinam,profequentibus 
alternarim per Choros . Expleto Pfalmo» defiftant £ difciplina; Et Vica- 
rius dicat Kyriceleyfon &c. & deinde fecreto Pater nofter. Pofte£ Et 
ne nos inducas intentationem &c. Saluos fac feruos tuos &c. Domine ex- 
audi orationem meam &c. Dominus vobifeum &c. Oremus. Refpice,que- 
fumus Domine fuper hanc familiam tuam , pro qua &c. Per Chrift um Do- 
minum noftrum &c. Pofte£ orent aliquanuulum fecreto. Si Simeriori vi- 
deatur, poterit poft difciplinam haberi fermo indudiuus vel ad meditan- 
dum aliquem pundum pafsionis Domini Noftri Iefu Chrifti , vel ad inue- 
harndum animo contrito contra propria peccata, ac de eis ex corde dolen- 
dum,vel ad patienter huius Mundi tribulationes perferendas, vel ad immi- 
tationem Sandorum occurentium,ad faciendum opera dignia pernitenti*, 
vel ad alia fimilia. Etprifertim in vigilijs pr*cipuis . Et tunc fada difci- 
plina, apertifq; feneftris, & eundis fecundum ordinem fedentibus habea- 
turfermo. 

' > N 114. Eo- 


.. 
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114. Eodem pado fieri debet difciplina particularis per Monachos id 
proprijs cellis, fed in Oratione, vbi dicitur, fuper familiam tuam , dicatur, 
fuper famulum tuum, applicando reliqua in fingulari proportionaliter. Ad 
quam quidem difciplinam frequenter habendam eo vehementius horta- 
mur, quo cognofcimus efle efficacifsimum remedium ad triumphandum 
de familiari inimico, &: ad fatisfaciendum Diuinac iuftitise pro peccatis . ' 

1 15. Cum vero difciplina eft publice infligenda in pcenam alicuius culp; 
publicar , culpabilis in Refedorio ante prandium , vel ccenam ftatim poft 
benedidionem genuflexusante Vicanum, vel Magiftrum nouitiorum,ac 
(capula (ibi denudata humiliter fuft ineat difciplinam omnibus genuflexis 
praeter percutientcm , qui incipiat pfalmum Miferere&c. omnibus profe- 
quentibus altematim per Choros, & vtfupri.Sed dicat in Oratione, Deus, 
cui proprium eft mifereri &c. & hunc famulum , quem delidorura catena 
conftringit &c . applicando reliqua in fingulari . Sic cum in particulari, vel 
fecretdeft infligenda difciplina ob fecretam culpam . 

11 6. Forma vero abfolutionis facramentalis a peccatis feruetur, quz ex 
Sumraiftis modernioribus, prafertim Nauarra in Manuali cap. z 6 . nu. 1 1. 
traditur, fciliccc vt abfoluta confefsione , ac prarmifsis debitis adhortatio- 
nibus , vel repraehenfionibus , & impofita debita poenitentia , Sacerdos di- 
cat orationes deprecatorias, nempe Mifereatur tui &c. Indulgentiam &c. 
& poftei faltem ad bene efle prius pocnitentem a cenfui is, deinde a pecca- 
tis abfoluat, dicens. Dominus nofter lefus Chriftus te abfoluat, & ego au- 
doritare ipfius, qui fungor, abfoluo te in primis a vinculo excomunicatio- 
nis, f ufpenfionis,3c interdidi, inquantu pofsu,& indiges. Ite eade audori- 
tate abfoluo te ab omnibus peccatis tuis, In nomine Patris,& Filij,& Spiri- 
tus fandi, Amen ; ac demum fubiungat alias orationes, fcilicet.PafsioDiii 
noftri lefu Chrifti, & merita B. Maria: femper virginis, & B. Patris Hiero- 
nymi, ac omnium Sandorum,& quidquid boni feceris, ac mali fuftinueris, 
fit tibi in remifsionem peccatorum, augumentum gratia:, & praemium vi- 
ta: aeterna: ; Et fic dicendo illa verba. Vade in pace, & noli amplius peccare» 
benedicat eum. In nomine Patris, &c. fk dimittat in pace. 

1 1 7. In abfolutione vero ab excommunicatione infligitur difciplina p$- 
nirenti , vel Sacerdos abfoluens quomodolibet percutit eum fcilicet difci- 
plina, fune, vel virga dicendo pfalmum Miferere,vtfupra,aut alium ex pcc- 
nitentialibus,ac in fine Ky riceleifon &c. vtfupra . Er m Oratione, Deus cui 
proprium eft mifereri &c. vbi habetur, quem delidorum catena conftrin- 
git, dicat quem excommunicationis catena conftringit. &c. Deindd 
fubiungat , & ego audoritate , qui fungor , abfoluo te i vinculo excom*J 
municationis, quam ob talem, vel talem canfam incurrifti. Innomine Pa- 
tris &c. Idem feruatur modus in abfoluendo ab alijs cenfuris;Sed circi ir- 
regularitatem non dicitur» abfoluo te» fed difpenfo tecum fuper irregulari- 
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Ute, quam ob talem , vel' talem caufam incurrifti &c. quia irregularitas 
% non eft cefura Ecdefiaflica, fed impedimentum canonicam. Et fi abfoluat, 
vel difpenfet ex facultate fibi per aliquem particulariter concefia» vel dele- 
gata, exprimat dicens. Et ego audoritate mihi per talem, viti talem con- 
£effa,vel delegata, abfoluo te &c. vel difpcnfo tecum &c. 

1 1 8. Capitulum commune culparum ijfdem fextis ferijs,vt in Statutis, te-' 
nendum, teneatur hoc modo. Poli Primam, ad fignum campanul? congre, 
gentur omnes in loco Capitulari , & ad fignum Superioris Verficularius in 
medio Capituli incipiat in tono folito dicens . Iube Domne benedicere. 
Ac Superior benedicendo dicat in eodem tono. Ignem fui amorit accendat 
Deus in cordibus noflris. Et per omnes refpondeatur, Arnen. Et tunc Ver- 
ficularius erredus profequaturledionem breuem.Fratres,fipr*occupatus 
fuerit homo in aliquo delido, vos, qui fpirituales eflis, huiufi modi infl rui- 
te in fpiritu lenitatis, confiderans te ipfum,ne & tu tenteris . Alter alterius 
onera portate, & fic adimplebitis legem Chrifli . Tu autem Domine mife- 
tere nobis. Refpondeatur per omnes. Deo gratias. Superior fubiungat vo- 
ce magis fubmjfTa. Adiutorium noflrum in nomine Domini. Refpondeane 
omnes. Qui fecit Coelum, & terram . Et tandem Superior dicat . Agamus 

1 de culpis . Et tunc fedenre Superiore in medio Capituli , ac Sacerdotibus 
circun flantibus, & fedentibus, reliqui fecundum ordinem fuum ante.Supe- 
riorem genuflexi, & fuper facies proftrati, culpas fuas dicant, fcilicet prius 
Conuerfi, Commifsi, & Oblati, pofled Nouitij, & tandem Profefsi. In or- 
dine Conuerforum&c. dicat culpas is, cui Superior iniunxcrir, vel etiam 
f finguli figillatim, ad nutum Superioris, & dicant culpas generales de mo- 
re, poflea addant particulares. In ordine Nouitiorum dicat culpas Verfi- 
cularius, vel finguli vtfupra . Et in ordine profefTorum Ledor menf* , vel 
etiam finguli, vtfupri,quamuis cum Snperiori videbitur, pofsit hoc deman- 
dare cui maluerit . Didis culpis lecundum ordinem, vtfupra, Superior ar- 
guat , increpet , admoneat , adhortetur &c. prout eius prudenti* expedire 
„• videbitur, imponatq; fingulis poenitentias pro qualitate culparum, quas 
omnes fine contradidione humiliter recipiant, &exequantur, etiam fi pa- 
rum, vel nihil deliquifTe nouerinc , ad humilitatis , ac patienti* meritum . 
.« Pofsit quoque Superior, fi expedire ei videbitur , Sacerdotibus culpas te- 
• nere, ac eis quoqqe poenitentiam iniungere, quam accipere, & cxcqui & ipfi 
teneantur vtfuprd. In fine culparum dicatur Confiteor per omnes gcnufle- 
xos, & detur abfolutio generalis per Superiorem, dicendo . Mereatur ve- 
llri &clndulge itiam &c. ... 

1 19. Pofsint, ac debeant Sacerdotes, pr*fertim prouediores , & grauio- 
res, dum dicuntur culp*, proclamare, hocefl indicare culpas forte Supe- 
riori ignotas , & infiftere , vt culpabilibus ad emendationem , ac aliorum 
exemplum poenitentia imponatur; Sed id non faciant nifi ex charitate , vt 
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in Statutis . Ac proclamatus non pofsit refpondere, nifi de exprefsa Supew 
rioris licentia , aut interrogatus, vt ibidem. 

120. Pofsint quoque, ac debeant faltem Nouitij dicere culpas breues 

duabus alijs vicibus lingula hebdomada, hoc ell diebus Mercurij , & Sab- 
bathi, fi tunc aliquod folemne feflum non adueneric. Et tunc poft Matu- 
tinos coram Vicario, vel eorum Magillrofuper facies proftrati , vt praedi- 
citur, dicant culpas i tunc retro commiffas, & pereumpeenitenciz condi- 
gni imponantur . * 

♦«. • 4 * ' t • - i 

C ji T V T XIII . 

% 

Circa ieiunia, & abflinentias . 

121. T 7 X ordinationibus de anno i454.Diebus ieiunioru,quz no funt 
h de pneepto fandi Matris Ecclefiae , pofsit in fero pro colatio- 
re dari parua panis portio ; Diebus vero aliorum ieiuniorum , qu* 
funt de pneepto vt fupri, minimi, fed dentur tantum fercula, feu frudus s 
vel quid huiufmodi iuxtd locoru confuetudinem, & in parua quantitate . 

122. Ex ordinat. idop Non permittant Superiores, vt parua colatio die- 
bus ieiunij in fero admilTa , prandio praeponatur, ac prandium fero in Mo- 
naflerijs referuetur , cum hoc videri polstt tollere ellentiam ieiunij ; Et id 
fub poena priuationis ipfius Prioribus , fi pr^fenti ordinationi contrauenc- 
rint, mandamus . 

12$. Ex ordinat. 1464. Et habetur extri de obferuationc ieiuniorum, 
Cap. Explicari. Si dies Natiuitatis Domini in fexta feria inciderit, foluant 
Regulares ieiunium, fed non vtantur priuilegio ex eodem capite feculari- 
bus conceffo, vt edant carnes , fed velcantur tantummodo ouuis , & latici- 
nijs. Similiter fi in Sabbatho aduenerit . 

1 24. Abftinenti* obferuande a Kalendis Odobris vfque ad diemRefur- 
redionis Domini requirunt , iuxta confuetudinem, qui in Congregatione 
eft in viridi obferuantia, vt diebus Luni , Mercurij ,& Sabbathi in fer6 
nulla apponatur pitancia, & diebus Veneris omnino feruetur ieiunium » fi- 
cut& toto anni decurfu, przter tempus Pafchale . 

125. Non debent Superiores difpenfare circa abflinentias, nifi per duas 
hebdomadas in camis priuio , immediate ante Quadragcfsimam , & per 

vnam hebdomadam immediate ante Aduentum , & diebus fe- 
ftiuis a populo colendis, iuxta Congregationis con- 
fuetudinem j diebus vero alijs caute per- 
mittant huiufmodi difpenfatio* 
r * nes. 
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C^iTVT XIV. 

« fc * 4 »1 4 ( /i- 4 M V» • 

► •• De Infirmorum, & agrrtantinm cur*. 

# ■ .1 1 t 

Is 5 . T Nfirmi, feii argroti, quorum cura alicui, cuius animam timor pei 
JL pofsideat,cx Statutis eft iniungenda , exiftimandi funt illi, qui 
la borant febribus , vel aliquo alio morbo corporali continuo , vel tempo- 
raneo . Et quamuis famulo Dei dicenti, quod fibi caput doleat,fine dubi- 
tatione credendum fir, tamen fi fine intemperati , pigritiar dediti , & prac- 
fertim parati ad fumedum cibos in folita quantitate, non ita facite ad Va- 
letudinarium admittantur , fed Medicus confulatur . 

127. Quamuis autem aegrotis omne intendamus neceflarium feruitium,' 
tim in ijs, quae (Torporis , quam quae animar falutem refpiciunt , efle feduld 
cum charitate exhibendum; Caueant tamen & ipfi, ne fua moleflia,& im- 
patientia fibi inferuientes contriftent . 

128. Infirmario in Monafteri js maioribus,ac numerofis,vel quotiefcunq; 
aegrotantium uumerus.vel morborum grauitas requirit, adiungatur focius, 
feu mmifter,qui vt communiter fit de Conuerforum,feu Commiflorum nu- 
mero. 

1 29. Valetudinarium , quo magis fieri poteft , fit falubri loco fitum , ac 
habeat fuas officinas neceflarias, & cellas pro infirmis diftin&as, cum ca- 
minis etiam, faltem pro infirmis grauatis; Ineoq; fit paruum Oratorium 
conftru&um , in quo , dum conualefcunt , pofsint orare, ac reponatur fan- 
dissimum Euchariftiar Sacramentum infirmis exhibendum , & alia oppor- 
tuna occafione mortis,veI infirmitatis fubminifiranda. 

1 jo. Iuxtd Statuta infirmi funt frequenter a Priore, Vicario, & alijsex 
charitatis officio inuifendi, confolandi,acad patientiam adhortandi ; Et 
Superiores potifsimum debent inuigilare, ne Infirmario aliquid defit infir- 
morum faluti neceflarium, aut opportunum , maxime fi fir de Medicorum 
cofilio, aut aliter expedire manitefie appareat; Sicut & Infirmarius debet 
fuccefsiue de progrefiu infirmitatis Superiores admonere, vt de eorum li- 
centia per officiales Monafterij quacunque neceflaria, & opportuna debi- 
tis temporibus pofsint Suppeditari* 

x 3 1. Adhortentur Infirmi i principio infirmitatis per Priorem, vel Vica- 
rium, aut eorum Confetfarium ordinuium, vel alium quemlibet Sacerdo- 
tem, ad Prioris difpofitionem , ad facramentalem peccatorum confefsio- 
nem . Et nullatenus permittatur, ut quifpiam ex noftris diutius maneat in 
ledo , aut cella in firmatus , qui animam a peccatorum fordibus , pe r falu- 
brem facramentalis poenitentia* medicinam, non expurget quamprimum . 
132. Si, Deo miferante , conualuerint, reddeant quamprimum ad prifii- 
nam confuetndinem , qua; famulos Dei tanto magis decet , quanto minus 
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indigent. ConualuifTe autem credendi funt , cum id ipfimet afTeruerint , fi 
fint pcrfonar probata: vira,& nota: tempcranti.r.ad ludicium Prioris; Alio- 
quin , cum a Medico ita fuerit indicatum, vel cum fine pratentis valetudi- 
nis detrimento , & futura infirmitatis periculo antead* vira officijs pote- 
ryntinfiftcr^. • r * : 

133. Si graiicntur» aliquis ex pradi< 5 tis,ad difpofitionem vtfupri, bonis 
adhortationibus fecum agat, vtaniinam tanquam ad proprium Condito- 
rem,ac omnium eius bonorum Au&orcm ci:o euolaturam,mudarr,ac ex- 
pedita digne praparer, per diligentifsimam proprie conficientia:, etiam re- 
lpe&u totius anteafla: vira difcufsionem, ac peccatorum contefsionem , & 
fandifsimi Viatici fumptionem, fecundum formam in Congregatione no- 
ilra vfitatam, & etiim in Rituali Romano deferiptam . Si vero adeogra- 
uentur,vt Medicorum iudicio, de corporali falute parua fpes habeatur» 
temppre opportund (fenfibus tamen adhuc integris) San&um extrema: vn- 
dioms Sacramenrumeis miniftreturper Vicarium, vt commnniur,vel per 
.alium ad difpofitionem, vtfupra,& tempore quoque congruo con mende* 
tur illis anima fecundum formam , vtfupri . Qu? omnia, ficut debent ipfi 
prius,vt veri Chriflifideles,ac probi Religiofi optafie,&: etiam ore proprio 
poftulafle ; itd nunquam funt eis differenda , fea habito circa hoc Medici 
iudicio, quamprimum, & fine mora exhibenda. 

134. Quandd erunt facro viatico reficiendi , conuocetur Capitulum de 
more in Ecclefia,ac Vicarius, vel alius, vtfupra, fuperpelliceo cum ftola, & 
Pluuiali indutus, prf cedente Cruce, ac omnibus procefsiona liter , cum in- 
ter torti js, vel luminaribus accenfis, ac Acholitis deferentibus afpergefo- 
rium, & librum procedat fub Balduchino; deferens fandifsimum Sacra- 
mentum in pixide, Sc reliqua efficiat vt in Rituali Romano. Ad meriti au- 
gu mentum inducatur infirmus ad petendam hac occafione a Superiore ve- 
niam de inobedientijs commifsis, & a confratribus de prauis exemplis 
datis, & ad orandum, vt eum pracipue in fuis precibus cnmmendarum na- 
beant . Ac Superior adhortetur, & imponat, vt non folum id efficiant in 
orationibus communibus > & ordinarijs, (ed etiam vt ad huncefte&um par- 
ticulares habeantur. 

135. Cumeft fubminiftrandum Extremo: vndionis Sacramentum, con- 
gregentur quoque Monachi capitulariter , vtfupri > 3C Vicarius, feti alius, 
vtfupri, fuperpelliceo, & ftola indolis, praecedente Cruce fine luminari- 
bus, & Acholitis deferentibus librum, & afpergeforium , procedat cum va« 
fculo Olei fandi, fine Balduchino, ad cellam infirmi, & faciat vt in Ritua- 
li. Dum infirmi laborant in extremis, non relinquantur fine cuftodia diii , 
no&iiq;. Et fi fieri poteft , femper afsiftat aliquis ex Sacerdotibus, qui 
medijs opportunis eos confoletur , ac inducat ad refiftendum fortiter ten- 
tationibus, ac ad mortem» & maximos illos dolores pro Chrifti amore , & 

in pec- 
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in peccatorum remifsionem patienter perferendos . Idem efficiant Cierii 
ci, deficientibus Sacerdotibus, adiuuentq; eos finguli orationibus oppor« 
tunis . 

1 3 6 . Poftqudm anima fuerit 6 corpore egreffa , lauetur corpus per Con- 
uerfos, feu Commiflfos aequa calida, vino ac herbis odoriferis admixta , ac 
induatur tunicella, tunica, fcapulari, & cuculla , fi fuerit Monachus profef- 
fus ; vel cappa fi fuerit Nouicius, vel etiam Conuerfus ; vel tunica, & man- 
tello, fi Commiflus. Si vero Donatus, more fuo, ac ponatur in feretro, ibiq; 
cum cuftodia dimittatur , luminaribus ardendentibus , tempore opportu- 
no, vt in Rituali, fepeliendum. 

137. Cum corpus eft fepulturx tradendum, congregentur quoque in Ecw 
defia, vtfupra, capirulariter Monachi, & Hebdomadario fuperpeliiceo cum 
ftola,& Pluuiali nigri coloris fuperinduto, procedente Cruce, & toto Capi- 
tulo procefsionaliter,& Acholitiscum incenfo, afpergeforio, & libro, pro- 
cedant ad locum, vbi manet feretrum cum cadauere,& faciant vt in Ritua- 
li. Et fi fieri poteft, & hora id permittat, cantetur fuper ipfum Mifia Con* 
uentualis. Et foretrum deportetur per Monachos cucullatos, fi ipfe erat 
de numero Monachorum,vel per alios, fi Nouitius, Conuerfus, Commiffus, 
vel Oblatus, fepeliaturq; cumcuculla,cappa,vel mantello, vtfupra. 

138. Libri, veftes, & fuppellex omnis, ad vfumconcefla , dum viuerent* 
intelligatur acquifita Monafterio , in quo tempore mortis reperiuntur de- 
putati, ac per Priorem applicetur communibus vfibus illius Monafterij, vel 
Monachis diftribuatur. Sin vet# ipfcmet Prior obi jerit, difponat de illis 
Propofitus General is, prout eius prudentiae , & confcientiae videbitur . Pe- 
cuniae , fi quae forte reperientur, ad vfum conceflo, intelligantur applicatae > 
& ftatim aftu ipfo applicentur prxdi&o Monafterio; Nifiob euidentem 
Congregationisnecefsitatem,au^oritate Prarpofiti Generalis cumaflen- 
fu Confultonim , fint communi Depofitariar applicanda:, quo cafu erunt ni- 
hilominus compenfandaeexpenfae omnes in medicinalibus, & alijs, occafio- 
ne infirmitatis, ac mortis per Monafterium faftae, & illi ftatim integraliter 
perfoluendx. Reliqua vero, quae eorum caufa poflent,aut deberent impo- 
ftcrum in Monafterium prouenire, intelligantur acquiri Monafterio, habita 
ratione natiuitatis,feu originis, vel filiationis, non afsignationis,nec femper 
receptionis ad habitu, vel profefsionis,qui£ nue in vno,eodemq; Monafte- 
rio omnes recipimur , & profitemur , nifi aliter per Pr^pofitnm Generalem 
cum aifenfu, vtfupri, fuerit fpecialiter indultum. Si autem mortuus fuerit 
hofpes,fed ex aliena familia, Prior Monafterij in quo d ifcefsit , difponar de 
rebus, qux tempore obirus apud ipfum reperientur. Prior vero Monafte- 
rij, cui eratafsignarus, dc illis, qu$ in eius cella , vel Monafterio extabunt. 
De pecuni js vero, & alijs bonis fiat vtfupra . Sin tandem difcedat Prarpow 
litus ipfc Generalis > difpofitio referuetur Prxpofito Generali futuro . 

ijp. Er 
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139. Et ideo obferuanda eft ordinatio fa&a circi hoc de anno itfo5.qu2 

declaratur, eos, qui furripiunc pecunias , veftitus , fcripturas,aut quidpiam 
aliud, quod apud Monachos, vel Fratres , vel in eorum cubiculis , tempore 
occa(us,vel grauis infirmitatis pro eorum vfu reperitur, incurrere poenam 
carcerisper annum, & priuationem vtriufque vocis perpetua m,immdetia 
excommunicationis ipfofa&o, a qua non pofsintafolui , nifi i Prepofito 
Generali , vel ab co,cui ipfe iniunxerit , fada prius reftitutionc . Nec vlla 
ad hoc admittatur excufatio, vel quod moribundus ante occafum tempo- 
re,quo graui morbo prarmebatur, id orecenus ei concefierit, vel donauerir, 
aut quaruis alia. ' i . . 

140. Et alia fafta de anno x 609. qua mandatur Prioribus fub pczna pr i- 
uationis vocis a&iuar , & pafsiuar, vt poft Monachorum, aut Fratrum pro- 
prix familiae obitum , quamprimum Reuerendifsimo Prxpofito Generali 
notificare teneantur ex integro pecunias, fi quae apud ipfos reperientur, ad 
hunc fcilicet efrc&um , vt ipfe inuigilare pofsit , quod Monafterio , cui de* 
bentur, fideliter confignentur. 

C Jl T V T. X V. .i 
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Circi Hofpitum receptionem , & curam ; egreljum Monachorum / . 

i MonaHcrio . 

i 

S4 1. /^Vm Hofpitcs ad nofira Monafteria diucrterint,fiu8 fint ex pro- 
V*-/ pria Congregatione, fiue extranei, Oftiarius eis benigne Mona- 
flerij oftia adaperiat , intclligatq; perfonarum qualitatem , & ad quid ve- 
nerint; & attenta eorum conditione, vel introducat , vel moneat expe&are, 
donec Superiorem decorum aduentu certiorem faciat . Introducantur de- 
inde, ad mandatum Superioris, fiud per Oftiarium, fiue pereum,quihofpi- 
tio praseft,fiue per alium, qui fit maioris prf rogatiu^veletiam per Priorem 
ipfum, fi fint Prelati infignes. Et fi fint Religiofi prxfertim, prius ad Eccte- 
fiam , ac ibi pace accepta deinde ad hofpitium, feu ad Priorem , fecun- 
dum quod eorum conditio poftulabit, deducantur . 

141. Si opus erit, erunt eis pedes abluendi, vt communiter priuatim per 

Couerfos, vel Commiflfos,vel fi fint Religiofi noftri de longinquo deuotio- 
nis caufa redeuntes, vel ad noftra Monafieria eadem de caufa aduentates, 
etiam publici, per Hebdomadarium, vel alium ad difpofitionem Prioris. 
Interim vero legatur per Ledorem Jeftio ex Euangelio Ioannis 13. Arnen, 
Arnen Dico vobis, non eft feruus maior Domino fuo &c. & lotis, rerfis , & 
deofculatis pedibus , dicatur per Hebdomadarium , manentibus omnibus 
genuflexi$,Verfus. k Sa!uosfacfcruostuos &c. Domine exaudi orationem 
meam. &c. Dominus vobifeura. Oremus. 
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Omnipotens fempiteme Deus, dirige a &us nofrros in beneplacito tuo, vt 
in nomine dile&i filij tui mereamur bonis operibus abudare. Per Chridum 
Dominum nodrum . Arnen. Et deinde charitatiue reficiantur. 

145. Si erunt ex propria Congregatione , datim licentiam (ui difceflus. 
& aduentationis i Reuerendifsimo Prarpofito Generali in feriptis ob- 
tentam Superiori odendere tenentur , vel faltem litteras proprij Prioris 
redimoniales exhibere, qua? tamen a Prioribus non concedantur, nili in ca- 
fibus merae necefsitatis,& cum occafio fubita tempus recurrendi ad Reuc- 
rendifsimum non permittit . Nullo tamen modo,iuxta Decretum ab Illu- 
ftrifsimo Cardinale Gallo Proteftore fub die 12. Maij 1610. emanatum. 
Monachi, ac Fratres nodri a Monaflerijs noftris funt repellendi , nc publi- 
ca hofpitia cum Religionis propria: dedecore adire cogantur, dummodo 
non fint fugitiui,ac monachali habitu induci incedant . Sed fi fine licentia 
debita venerint, Prapofito Generali denuncientur, ac ad ipfum remittatur, 
juxta Ordinis difcipliham puniendi . Si erunt Priores, fac erit, vt caufam 
fui aduencusoretenus pnrdifto Superiori notificent. 

144. Pratdida licentia i Reuerendifsimo vt fupri impetranda, intelliga- 
tur neccflaria iuxti ordinationem faftam de anno 1 5 96.de innouatam pr$- 
fertimde anno i<?o8. cum Priores, Monachi, aut Fratres a proprio Mona- 
fterio longius recedere debent pernotando , aut ad alia eiufdem Congre- 
gationis Monaderia diuertere ; Et tunc fiat in feriptis , expreffo nomine, 
cognomine, ac conditione Monachi, feu Fratris, cui conceditur , & etiam, fi 
videatur, caufa concefsionis,acpra?fcripto tempore reuerfionis ; fubfcriba- 
turq; per Reuerendifsimum , ac figilleturfolita Congregationis figilli im- 
prefsioneparua. Pofsit tamen Reuerendifsimus in quibus cafibus illi vi- 
debitur, vices fuas in hoc Prioribus concedere, & tunc prardita licentia fiac 
a Priore . Cum autem Aeconomus,vel alius ad fui Monaderij loca occa- 
fione colle&ionis frugum, vel alia diuertere, aut demorari contingerit , ac 
etiam adnofira Monaderia in Ciuitatibus confidentia occafione litium, 
aut aliorum fui Monafierij negotiorum, fufficiatfimiliter licentia, aut litte- 
ra* teftimoniales proprij Prioris . 

145. Priores, qui fine debita licentia i proprio Monafietio , vt fupra, re- 
celferint,aut aliquos ex fuis fubditis recedere permiferint , fufpendantur i 
Prioratu ad arbitrium Pratpofiti Generalis . Subditi vero, qui fine ea difee- 
dere aufi fuerint, vt fugitiui habeantur, ac puniantur . 

14 6. Si quis ex hofpitibus aliquod habuerint negotium perficiendum,vel 
profequendum,ipfum manifedare datim teneatur Superiori, ad cuius Mo- 
naderium diuerterit,vt facultatem , qua ipfum profequi , & quamprimum 
perficere pofsit, fubminiftrare valeat . 

147. In locis, in quibus , vel prop£ quae noftra Monaderia degunt , non 
pofsint Congregationis nodne perfonar, etiam fi fint in dignitate conftitu- 
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te.ad publica hofpitia diuertere , vel quoquamodocxtri ; Monafteria h<v 
{pitari.nifi in domibus honeftorum parentum , vel amicorum de fpeciali 
fuperioris licentia. Et tunc nihilominus quamprimum fepracfentarc tenea- 
tur Priori loci illius, & ei praedidam licentiam exhibere . 

>148» Priores, qui prscdidos hofpites repellerint,aut in proprijs Monafte- 
rijs non admiffcrint,iuxta Illuftrilsimi Protedoris Decretum , fine ipfo fa- 
do ab officio fufpenfi . Hofpitesjvero,qui alio,vt fupra, diuercerint , fint 
priuaci voce adiua,& pafsiua per biennium , & prarterca fi fint de fubdito- 
rum numero, maneant carcerati per menfem , ac vlcerius pro qualitate cuU 
par, ad arbirrium Rcuercndifsimi . 

-149. Incelligantur Monachi, ac Fratres noftri hofpites fubiacere omnino 
audoricati,& obedientiae Superioris, in cuius Monafterio>vel locis viciniori 
ribus degunt, tim in fpiritualibus,quam in temporalibus : Et ideo tenean- 
tur & ipfi non egredi de Monafterio, nifi petita, 8c accepta benedidione a 
Superiore fingulis vicibus in egreflu,& reuerfione. Et non eant, nifi alTo- 
ciati &c. & cum tempus a negotijs eis vacat,accedant ad Chorum * 

150. Hofpitentur prardidi in Monafterijs, quantum negotiorum coditip 
poftulat,& licentia perraittir,& fifint de itinere, vt communicer nonvlte- 
rius , quam per tres dies, computata die aduentus , & difcefiiis , nifi aliter : 
videatur iuxtidiferetam fuperioris prudentiam . 

1$ i„ Aduenar in noftris domibus hofpitio non inducantur>necadmittan- 

tur, nifi de expreflo Superioris mandato, vel licentia j Et iuxta ordinatio- 
nem fadamde anno 1 582.8: farpius poftei innouatam non retineantur ,ni- 
fi per tres dies.vt fupra, compucandos,& nifi tales fint perfonar, quas eicere 
fCaodalum foret . Et attenta perfonarum conditione itd tradentur in vidu, . 
&.alijs,quod potius appareat Religiofz paupertatis hylariras , quam pro- 
diga^ fuperba bonorum difpenfatio . Et fi Pratlati fint,legatur eis in mc- 
fa aliqua ledio fp. 'ritualis . 

151. Non alfocientur eis, aut eos alloquantur, nifi ij , quibus i Superiore 
harc cura eft demandata,vel de eius licentia ; Et cum hofpitibus iri in om- . 
nibus agant, vt de Monafterio aedificati, & non fcandelizati recedant . 

• 153. Hofpitium,fi fieri poteft,fit a Dormitorio,& communi Monachoru 

habitatione feparatum,& pluribus cellis , pro locorum qualitate , oppor- 
tune diftindum, cum fuis officinis. In quarum fingula adfit decens oma- 

tus, alicuiusfcilicet imaginis deuotac,cum aequa benedida,& Oratorio, ac 
ftratu conuenienti ad dor miedum,& tabula, ac fedibus opportunis ad Ce- 
dendum . 

154. Prscficiatur hofpitio Monachus difcretus,qui,vt in Statutis, hofpites 
benignd.ac hilariter excipiar, commitetur,& curet, vt debita feruitutis of- 
ficia eis opportune fuppeditentur ; Eiq; afsignetur Commifliis , vel Con- 
uerfus,vel etiam, pro locorum qualitate plures ad inferuiendum , qui in cis 5 4 
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qu? hofpitij feruitium concernunt, eius au&oritati,& obedienti? fubfint. 
155. Nullus tulfitix contumax, aut fxculari curi? fu(pe€fus,in noftris Mo* 
nafterijs,vel domibus inducatur, vel recipiatur, mfi de Rcuerendifsimi Pa- 
tris Generalis licentia, fub poena fufpenfionis otficij ad eius arbitrium . Et 
cafu.quo ab infequenti curia ad Ecclefiam,vcl Monafterium confugerent, 
ac in illis fe introduerent,ob immunitatem Ecclefiafticam non repellanrur, 
fed cum primum tuto,& fublato periculo eis egredi licebit, ad recededura 
inducantur, ac omni arte curetur, vt alid fe conferant. 

C UT V T. X FI. 

• . • - ‘ ^ 

- ^ Circa habitus decentiam ; *Ac capillorum diminutionem .' 

TJ X ordinationibus de anno 1609. Ad habitus noftri humilitate, 

Ti raodeftiam,& decentiam conferuandam, fub pcena^riuationis 
vtriufqj vocis Reuerendifsimo arbitraria prxeipitur , vt nullus audeat no- 
uas formas circi velles, & habitum quomodolibet introducere, & introdu- 
ftx omnino tollantur : Et ideo debent diligenter inuigilare Superiores , nd 
varientur in forma, nec in materia, & vt tollantur abufus iam fuborti ; Et 
circa formam,vt eorum,qui deferunt tunicas i parte anteriori fciflas , feti 
apertas,ve! feparatas i parte fuperiori,quas vulgariter tranfuerfas vocant; 
Vel mintis breues,& angufeas,aut oblungas nimis^c amplas ; Vel [defuper 
«cuperpunftatas,aut alio ornatu excultas. Sed tantum duabus perpun- 
ftaturis ad fummum ad partem inferiorem,ac collum , & manus munit* 
concedantur, n$ facile difeindantur . Sic Cuculla, & fcapulare duabus tan- 
ttim perpnnftaturis,omni alio omatu amputato,muniantur. Et eorum,qui 
deferunt veftimenta interiora adinftar fatcularium,vel farailari omatu pro- 
dita , vel calceamenta i parte exteriori perpun6fata,vel,vt vocat,ad vfum 
Franchorum,aut Hifpanorum ; Vel tibialia pro veftiendis cruribus , ac pi- 
leos pro cooperiendo capite ad vfum fxcularium . Et circa colorem,in quo 
genere,inhxrendo Statutis, &confuetudini Congregationis , declaramus, 
quod Cuculla,fcapulare,biretum,ficut & cappa pro Nouitijs, & tunica, ac 
mantellum pro Commifsis,& < uardacorium pro Oblatis , debent efle co- 
loris fufci,feu Ieonari obfcuri . Ccetera vero indumenta , tim exteriora, 
quim interiora fint vt communiter coloris albi,pr*ter matellum pro equi- 
tando, ac pileum ad contegendum Caput , qux pofsint efle coloris nigri . 
Quia tamen color albus facile admodum foedatur , pofsint cum Superioris 
difpenfationecaligx,& tibialia tantum efle colorisnigri, feii leonati obfcu- 
ri, qux difpenfationes nihilominus nullatenus fiant erga nouitios, ac iunio- 
res . Et circi materiam,quo in genere vetatur inprimis , nedum, iuxta fa- 
ctos Canones omne fericum fimpliciter,fed quidquid ex fer ico, & alia ma* 
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teriaeft c >mmixtum, vel etiam ex flamine fericeo compa&um; Etomnind 
velles, & indumenta noflra fine fimpliciter lanea > & non magni prxtij, vc 
non ex rafcia.vel panno Hifpanenfi,aut fargia Mediolanenfi magni valons, 
fed iuxta probatum vfumfubucule,ac linteamina» & tunica parua inferior, 
necnon tunica fuperior,& Cuculla, ac fcapulare , & biretum fint ex fargia 
Bergomenfi,Cremoncnfi,vel ad fummum Scotienfi, & non maioris prastij, 
aut fubtilioris contexturae . Indumenta vero inferiora , ac mantellum ad 
equitandum ex panno Mediolanenfi ordinario , Bergomenfi , Cremonenfi, 
vel fimili,aut ex fargia, vt fupra',pro temporum congruetia, fiue etiam pr$- 
di&a interiora indumenta ex pellibus permittantur ordinarijs,noftris tem- 
poribus ob maximam vtilitateni valde vficatis, ab extra tamen abrafis. 

157. Sudariola ad fudorem,& nares tergendum fint linea , non tamen or- 
namentis apud extremitates, vel alibi indecenter exculta; ficutnec interu- 
las, nec linteamina, quas Nouirijspraefertim, ac iunioribusnon permittantur 
ex lino, ficut nullibi prorfus concedatur,vt apud collum, vel manus quis ge- 
liet euidenter collaria ex lino compa&a . 

158. Cingulum fit ex corio albo, hoc eft ex pelle bouina,bubalina, vel fi- 
mili ,non defuper excultum ; Et fit ad duos digitos,vel paulo plus latum, ac 
pertingat in longitudine quafi ad crura ; Nec ab eius extremitatibus pen- 
deanc lamina argentea, vel alterius materie pro indecenti,vel fuperfluo or- 
natu . Et claudatur circulo ex ofie bouino,bubalino,vel fimili, cuius flylus 
circulo inferendus fic ex ferro, vel xre,vel fimili, fed nequaquim ex argento. 
Cinrula- verd,feii Zone quibus tibialia apud genua cingimus, fint ex lana, fi- 
lo, aut bombace fimpliciter contextas, & non acu,nec aliqua arte elaborat*, 
aut van£ genibus accommodatas . 

1 5P. Pileus vero, feu Galerus, quo extra Monafierium ad tuendum caput 
a pluuijs,& fole nobis vti licet, fit ex lana more folito ad hunc vfum elabo- 
rata ; Non nimis eleuatus, fed deprefTus,& humilis ; Cuius fimbria: in lati- 
tudine asquentur pileo in altitudine;^ cingatur fimplici cordula,non panno 
aliquo fubfericco.vel alio indecenter exculco . 

160. Chyrotecis ad manus nullus vtarur,nifi in itinerando , fub pcena io* 
iunij in pane, & aequa per diem integram qualibet vice , qua fuerit com- 
pra:henfus,ex ordinationibus faftis de anno 15 59. ac fxpius repetitis . Et 
Jn equitando vtamur de more ocreis itinerari js,ex pelle bouina,feu vitelina 
leuiori,pro temporum congruentia decenter confcdis , & non a lateribus, 
feu a parte fuperiori 3pertis; Ac mantellis ex panno nigro,vcl Iconato ob- 
fcuro vt fuprd,ad brachia non apertis , feu endromide fimilis coloris ; Et 
equitemus, feu itineremus femper humiliter, fed etiam decenter , ac graui- 
ter,vt proprij inflituti ratio poflulat . Nec nos committentur ferui efrena» 
ti,vcl efceminati,& ad inflar militum, vel lafciuefcentiiim iuuenu induti, 

161 . Non vtamur pelliceis ex pellibus filueftriseffc&is, fed tantum , de 
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Prioris licentia, ( cuius prudentia requirit, vt foliim infirmis, fenioribus , ac 
grauioribus Patribus,vel etiain ftudiorum vigilijs implicatis permittatur) 
$dinis,aut caprinis, ijfq; eadem fargia.qua confiant tunice, coopertis, & ad 
extremitates pelles vafre non emittentibus . Pellicea? vero,quibus tempo- 
ribus hyemahbus manus folemus contegere, fint ab extra quoq; pelle xdi- 
na,vel pano laneo coloris nigri,aut leonati obfcuri decenter coopertae, nec, 
vt fupra,ad extremitates pelles indecenter prarfefenant . 
i6a. Cum e Monafierioegredinmr,in Ciuiratibus, &: Oppidis populofis 
fimus femper bini,& cuculari . Ncc permittantur mantella , nifi occafione 
pluuiae,ntuis,& fimilium . Nec quod quis folus incedat , nifi Aeconomus, 
cum necefsitas id pofiulat . Et haec permifsio, habeat tantum locum in il- 
lis Monafierijs,in quibus paruus efi Monachorum numerus; cum enim fie- 
ri potefi, etiam ipfe Aeconomus afiociatus eat : Quibus quidem Aecono- 
mis folis incedentibus erit permittendum , vt deferant mantellum decens, 
& oblongum ; indecorum enim eflet, quod quis folus extra Monafterium 
cucullatus incedcre‘t . Conuerfi vero vtantur,& Commifsi mantello , vt in 
Statutis. 

16}. Simus etiam cucullati in Choro, & in Ecclefia,vt in Statutis d die fe« 
ftiuiratis Sadifsimi Patris Hieronymi indufiu£, vfq; ad diem Refurredio- 
nis Domini exclufiue ad omnes horas, praeterquam ad Sextam, Nonam, & 
Completorium; Et hocintelligaturin Monafierijs,vbi ob fufficientem Mo 
nachorum numerum vigere potefi firidiorobferuantia . Nouitijvero tunc 
dederant cappas,8c Conuerfi , ficut Commifsi mantdlos . Et ab hoc nulli 
cxcludantur,nec etiam Priores, aut Officiales Monafierij . Similiter cum 
conciones, aut alias adiones publicas in Ecclefia habemus, fupetinduamur 
Cuculla , & non alio habitu . 

1 64. Monachorum cellae fint decenter, ac humiliter ornatae , fcilicet ledo 
cum ledica lignea, ftramine paleo.anaclyterio laneo, capitali laneo, feti plu 
meo,Iadicibus non excultis ; & culcitra lanea, vel ex bombice, Oratorio cu 
vafculo aequae benedidae.menfa/edibus opportunis, & aliquibus imagi- 
nibus decentibus Sandorum . 

155. Prohibentur coclearia argentea,vel ex alio metallo inaurata, vel de- 
argentata. Gladij quoq; ipfi pro vfu menfae fint decentes. & modefti; Et 
in longitudine eorum lamina non excedant palmum, nec longiores permit- 
tantur qualibet occafione . Et tandem eunda fpedantia propriae perfonae 
veft itum, ac cellarum ornatum fint decentia, humilia.ac in eis omnis cuite- 
tur luxus, & faecularis ornatus, folaq; vtilitas , & necefsitas attendatur . Et 
circa huiufmodi perquirant diligenter Superiores, ac rigorofos fe praebeat, 
tranfgrcflores debitis pcenis, pro excefliium qualitate, ad eorum iudicium, 
pledentes . 

1 66, Vcftimcnta,& calceamenta, quae quotannis folent MonafieriaMo^ 
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nachis.& Fratribus pro Veftiario, vtdicifolet , fubminiftrare, reneantur 
. Priores ea adu fubminiftrafTe faltem ance feftiuicatem Omnium Sandoru. 
Et fi Monafterianon habent pecunias numeratas, quibus ea adualiter ex- 
foluere pofsint, teneantur Prior, & Acconomus mercatores adinuenire, qui 
ea pecunia expedita concedant, vtfuperuenicntehyeme qui indigent, i 
frigoribus debite fe praemunire pofsint. 

157. Pro Veii iario exhibeantur fingulo Monacho, & Fratri , iuxti Con- 
gregationis confuetudinem.tot veftes,feu i'ndumenta,qua: coemantur duo- 
decim numis aureis, monetae Mediolanenfis efficientibus lib. 72. Imperia- 
les, & tot calceamenta, qu$ coemantur duobus numis, vt fuprd, aureis, com- 
putata emptione, & eorum pro tempore cofutione , feu reftauratione . Et 
quamuis communior vfus fit , vt pro fingulo occafione veftiarij innouetur 
tunica ordinaria, fcapulare cum bireto,& dentur duo brachia cum dimidio 
panni Mediolanenfis pro caligis, & tibialibus efficiendis, cum fuis fodratu- 
.ris opportunis, & brachia quinq; fargi? Scotientis minoris protuniceIla,vel 
alijs vfibus,cum cf teris neceflarijs ad confuendum,& perficiendum. Tame 
difereti erit Superioris permittere, vt quandoq; etiam cuculla , mantellum, 
.& alia innoueorur prardidispoftpofitis , pro Monachorum maiori indi- 
gentia. 

168. Teneantur etiam Monafteria fubminiftrare pro veftibu$,ac pannis 
laneisexpurgandisfaponem, & ad mimis odo libras minores pro fingulo 
quolibet anno,& exfoluere etiam confutiones veftium , ac indumentorum 
occafione veftiarij exhibitorum, & etiam reftaurationes,& refardiones eo- 
rum, faltem vbi Monafteria funt ditiora, & iam inoleuit vfus . 

169. Pro Veftiario, ex ordinationibus f^peinnouatis, prohibetur Priori- 
bus fub pccna Reuerendifsimo arbitraria, pecunias erogare , fed teneantur 
fola veftimenta fubminiftrare ; Sicut etiam Monachis , & Fratribus pror- 
fus inhibetur vefte$,& indumenta occafione Veftiarij accepta, fine fpecia- 
li Superioris licentia, vendere, aut commutare . 

170. Teneantur quoq; Superiores fingulo anno refarcire, vel etiam inno- 
uarefuppelledilia communia Monafterij, vt piramenta, calices, libros, & 
alia pro vfu EcClefiar, Chori, & Sacraftur. Lodices , culcitras , lediftemia, 
mappas, & cicera pro vfu communis dormitorij,hofpitij , valeridinarij, & 
Rcfcdorij; Neaion inftrumenta neceflaria pro vfu Coquinae, Cellae vinariae, 
& aliorum, & haec faltem ad quantitatem fingulis Monafterijs idm taxata, 
ac etiam maiorem, fi nccefsitas, vel decentia poftulabit,& Monafteriorum 
redditus fufficicnt . 

17 1. Sit etiam in Monafterijs particularis afsignatuslocus pro commu- 
ni Veftiario» in quo reponantur fuppclledilia omnia communibus vfi- 
bus applicata, & etiam que ad particulares vfus conceduntur, tempore, 
-quo i Monachis in vfu nou habemur; Cuius cura per Priorem alicui dili- 
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genti Monacho committatur^ n 3 cum Conuerfo.fefl CommifTo Cibi fubie- 
do,ad ea cullodienda, excutienda, purganda, & debitis ten potibus dillri- 
buenda . 

17». Ad Monafticar vitae honeftatem pertinet etiam modefta , ac humi* 
lis capillorum delatio ; & ideo Ordinationi prf fertim de anno 1 600. inno- 
uatx inhaerentes > mandamus Patribus Prionbus,fub poena Reuercndifsimo 
arbitraria,vtfaitcm fingulo mcnfe Monachos, & Fratres in eorum Mona- 
fterijs degentes abradendos,vel fub forfice tundendos ( quod tamen folis 
Sacerdotibus permittatur J curent, iuxta formam ex Statutis declaratam ; 
Nec alicui , exceptis Conuerfis,vt in Statutis, liceat barbis oblongis vti,in- 
flexis,vel capillis inaequalibus, aut quouis alio modo indecenter accomo^ 
datis, fub poena Prioribus, yel Reuerendifsimo arbitraria . 

c\a t v t xvi r; 

Circa Capitulum Generale . Et primo circa tempus, & locum, in quibus e fi' 
celebrandum t & de perfonis ad ipfum conueniendis, 

173. Bferuetur tempus ex Statutis praeferiptum , nedum celebrandi 
V^/ Capitulum Generale tantum de triennio in triennium» & Dieta 

fingu’o anno, fed etiam ipfa inchoandi; Vt fcilicet incipiantur feria fecun- 
da immediate confequente ad tertiam Dominicam poft Pafcha Refurre- 
hionis,& profequendi,ac terminandi, vt fcilicet Capitulu Generale conti- 
nuetur vt communiter vfque ad feriam fecundam hebdomade fequencis , 
ac vlterius , fi negotiorum cumulus, vel difficultas poft ulabit , & Dieta fe- 
cundum communem vfum per tres dies continuos. Et quamuis fit in pote- 
ftate Pracpofiti Generalis cum cofilio, & aftenfu Confultorum , tempus hu- 
iufmodi aliqua vrgenti de caufa di ferre , & etiam prarripere ; non nat ta- 
men, nili caufa fit veri cogens, & neceflaria,Yt aliqua t x fpecificatis in Sta- 
tutis , aut omnino fimilis . 

174. Cum ergo tempus pracdihum fit i lege determinatum, nonfunt 
Priores, cccteriq; vocales ad Capitulum per litteras, aut intemuncia a Prac- 
pofito Generali conuocandi , nec Confultores ad Dieta m , fed opportuno > 
tempore , per totam fcilicet Dominicam tertiam poft Pafcha Rdurrehio- 
nis, quilibet eorum debet perfonaliter adefTe in Domo, feu Monafterio, in 
quo habendum eft Capitulum, vel Dieta. Si tamen legitimo impedimen- 
to detenti poft inchoatum Capitulum fuperuenerint, admittantur dein- 
ceps; fed ahuseoufq; fine eorum pradentia prarftiti, fint validi, recvllo • 
pafto ob abfentiam retrahentur. Sin autem forte contingat. Capituli, aut 
Dietac celebrandae , vt prodicitur , & non aliter, tempus diferre, aut prae- 
ripere , tuae Prscpofitus ipfe teneatur debito tempore per litteras i parti- 
cularibus . 
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cularibusiiiternuncijstranfmiiTjs, fingulos Monafteriorum Superiores de 
-huiufmodi dilatione , feu preoccupatione certos reddere , & eifdem fimul 
. iniungere, vt vocales in proprijs Monalierijs afsignatos de hoc admonitos 
facianr,& tempore denuo prffixo vnd cum cis in Monafterio prardido per- 
fonal iter adfint; quarum quidem litterarum Pr^pofitus particulares reipo- 
fiones fibi dari, & tranfmitti fingulis Prioribus iubeat , ac eas apud fe ler- 
-uandas curet , ii opus fuerit, pro fui iuttificatione exhibendas . 
x 75. Locus quoque celebrandi fubfequens Capitulum generale per De- 
cretum Capituli generalis; feu Definitorij edidus, aut prarferiptus, non va- 
rietur, nifi aliquade caufa vere vrgente, & neceffaria approbanda per Pnr- 
pofitum Generalem aim confenfu Confultorum , vt aliqua ex enarratis in 
Statutis, vel alia vere fimili . Et eo cafu teneatur Prarpofitus Superiores 
tempeftiu£ admonere, vtfupri, & eis locum de nouo eledum inthimare,5c 
litteras refponfiuas, vtfupra, conferuare. 

1 76. Prxter vocales in Statutis fingulariter enarratos, nullus ad Capitu- 
lum generale accedere audeat, nifi a Definitorio vocatus, vel de eius man- 
dato , feu licentia in feriptis obtenta , aut Prarpofiti Generalis. Quf non 
concedatur, nifiob feruitium Capituli , aut alia vere vrgente de caufa . 
Quod fi quis fine huiufmodi licentia prarfumpferit accedere, non audiatur, 
fed audoritate Definitorij fubdaturpeenitenti? culpar grauioris in eodem 
Monallerio, in quo habetur Capitulum generale, in aliorum aedificationem 
fuftinendx, ac ftatim remittatur ad Monafterium,i quo difcefsir, deputa- 
tus per bimefire ad carceres formales, ac priuatus vtraque voce per bien- 
..niiim. Qai vero aliqua habent in Capitulo generali, vel Definitorio pro» 
poneda,fupplicanda, denuncianda &c.id efficiant per Procuratore proprij 
Monafierij pro Capitulo Generali eledum , vel per proprium Priorem . 
-177. Vocales, qui legitimis, & neceifarijs impedimentis, vt infirmitatis 
&c. detenti, ad Capitulum accedere non valebunt , per litteras Defini- 
torio diredas; ac Procuratori , vel Priori propnj Monaitenj confignat3S, 
caufam legitimi impedimenti particulariter exprime ites fe excufabunt. 
Et fi fint Priores, mittant etiam fui Prioratus renunciationem, & fi fint Vi- 
fitatores, fue vifitationis relationem, vt in Statutis . 

1 78. Si in aliquo Monaft erio, occafione eledionis Procuratoris pro Ca- 
pitulo Generali , inter aliquos fuborta erit difficultas , & dubitetur ratio- 
nabiliter, quifnam eorum fit legitime eledus, poterit huiufmodi difeordia 
ante Capitulum Generale per Prsepofitum Generalem cum confilio, & af- 
fenfu Confultorum terminari, & definiri, auditis partibus, ac dedudis ea- 
rum rationibus. Quod fi ante Capitulum Generale non fiierit definita, ac- 
cedent praetendentes ad locum Capituli (nifi tamen quis eorum fponte re- 
nunciaret,vel recufarer y ) & ibidem , antequim ad elediones deueniatur, 
per eundem Prxpoficum cum Definitoribus Capituli prxteriri terminetut, 

.. " & definiatur; 
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& definiatur ; Et qui adiudicatus fuerit non bend eledus , ftatim dc loco 
Capituli licentiecur,ad proprium Monaftcriumreuerfurus, Ac fi vtrornq; 
elcdionesadiudicats fuerint inualidse,vtriq; vt fupra, recedant . - 

J7 9. Vocales omnes deducantur ad Capitulum fumptibus illius Mona- 
fterij; coi ante Capitulum funt afsignati ; Et ideo teneatur quilibet Prior 
Xub poena priuationis vocis adiuaa,&; pafsiux , cis opportuni prouidere de 
equitaturis,^ expenfis itinerarijs. Debebunt tamen vocales, quantum fie- y 
n poteric/umptibus parcere, & fuo Priori aflociati ad Capitulu accedere, 
v t 

i • . . - c ui ? v t x y j j 1, 

rir • iiJv :.';i . ^ ». : .h •;:> *. 

r 1 De ekfliont Trocuratcrit , feuDifcreti pro Capitulo Generali 
-i-iu.* j in vnoquoq; Moruttcrio facienda'# 

1 . » 1 ; ac de eiws officio, 

- .1.1 ) • 'K*. ?,d te ■$ n •> E - • o; . 1. :.••• 

486. r; Lcdio Difcreti , vel Conuentualis , feu Procuratotis , nomine 
XI totius Conuentus ad Capitulum Generale tranfmittendi , in 
iiqgulo Congregationis noftrar Monafterio facienda, fiat fecundum mo- 
xem longo iamvfu probatum, hoc videlicet modo. Dominica Septuagef- 
fimar aupi , quo celebrandum erit Capitulum Generale , poft Nonam de 
mandato Prioris , ad fonumcampanular, congregentur in loco capitulari 
omnes Monachi, in ta!i.eIedione,vt infra, vocem habentes , ac per Priorem 
adborteneur ad eledionem pro tali munere de probo, fufficienti, & idoneo 
Monacho, cui praefertim bonum Congregationis commune, ac Monafterij 
inhaereat cordi,ex conficientia, & fine perfonarum acceptatione faciendam; 
Ac jubeat Vicario,vt inuigiler.ac diligenter intendat, n£ eledio ipfa in ali- 
quo vitietur ; Et occafione difeordiar, quae per ipfum,& eius cofilio,& ope- 
ra fedari non polfer, Priorem admonitum faciat. Et fic, ne eledio ob Prio** 
iris pnefenciam forte fufpedu reddatur, ipfe de Capitulo recedat . Sin aute 
gaufa exigente, per Vicarium fuerit, vtfuprd, admonitus j licebit ei , immo 
tenebitur ex officio,iterum Capitulum adire,omnemq; operam impendes 
re , vt tales difeordig concilientur ; vtens alioquin propria audoritaie con* 
tra litigiofos,ac contumaces, & eos debitis poenis in viam rationis rediges ; 
Et ad futuras difeordias euitandos,tali cafu poterit toti eledioni interefle. 
Abfente Priore , ftatim fupcmumSandi Spiritus auxilium flexisgenibus 
deuote implorenr.dicentesalternatim per Choros hymnum. Veni crea- 
tor Spiritus &c. Et in fine Vicarius dicat . 

'ty.Emitte fpiritum tuum,& creabuntur. 92. Et renouabis faciem terrar. 
Domine exaudi orationem meam . pz. Et clamor meus ad te veniat; 
Dominus vobifeuneu . ar<?u ♦ . • aurccffeiEt cum fpiritu tuo . 

... " * P Oremus. 
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Deus , qai corda fidelium Sandi Spiritus illuftratione docuifl i da nobis 
in eodem fpiricu reda fapere,& deeius fempcrtonfolatione gaudere . 

- Omnipotens fempiteme Deus dirige adusnoftros in beneplacito ruo, 
vt in nomine diledi- Filij tui mereamur bonis operibus abundare . 

Adfir, quaefumus Domii>e>virtus Spiritus fandi>qux & corda noftra cie* 
maneer expurget, 8c ab omnibus tueatur aduerfis . Per Chriftu &c.re. AriV: 
Deinde eundis per ordinem fedentibus praemittantur , qme Tam in 
vfu funt,vt praecedant quafcunq; elediones faciendas, fcilicet perlegatur 
per aliquem i Vicario delegendum caput fextunrv fefsionis 25. Concilij 
Tridentini deeledionibus, necnon caput i ftud numero. 184. vbi agit de 
vocem habentibus in hac eledione, & tandem iurent elcdoresad eorum 
confcientias,fe magis idoneum efle eleduros . Et quoniam eledio liuiuf- 
modieft fecundum formam fcrotihif iam vfitatam facienda, habeantur in 
promptu per aliquem Monachum fidelem, & prouidum, tot folia ( in quo» 
runrrfingulofint per ordinem fingulorum eligibilium nomina, propria einft- 
dem Monachi manu exarata ) quot funt numero eledores , ac ea numera- 
rim confignet Vicario, qui aflumptis fecum alijs duobus de Capirulo fe- 
moribus, vel dignioribus, fimul cum ei9 diftribuat pradida folia, difeinden- 
do tameivvel diftrahendO‘(femper proprium eledoris nomen . Admoneat 
deinde Vicarius,duosfcrutatores pro proxima Procuratoris eledione eflfe 
fimui deligendos; ob idq; vnumqucmq; ex proprio folio duorum nomina 
fibi magis pro tali munere probatorum debere abfeindere ; Quod eificiat 
feparatim,iti tamen vtpolsint a Vicario,& praedidis duobus videri'. Ab^ 
ftradis.ac pr^paratts omnibuS fchedults, habeatur fuper rabtalam ante Vi- 
carium, & pr^didos vrna defuper cooperta , ac vocati per Vicarium ex or- 
dine finguli eledores, accedant figillatim,& immittat quilibet in vrna duas 
i fe deledas fchedulas . Inuigilet tamen Vicarius, & digniores prcrdidi,nd 
immittantur plures, feu pauciores. Et completa immifsione, per prarfiatoS 
ad praefentiam omnium educantur, ac enumerentur fchedulsc , vt apparear* 
an numerus earum correfpondeat proportionatim numero eligentium, ac 
fi conueniant,aperianrur,& duo illi, qui reperti fuerintplura habuiffc fauo- 
rabilia fufFragia,inrelligantur,fint,ac publicentur in fcrliratores eledi , etia 
fi fauorabilium fuffragiorum numerus non excedat duas ex tribus eligentia 
partibus . Scrutatores vero, vt praedicitur, eledi. ftatim ad locum fuperio* 
rem afeendant, ac per eundem Monachum, vtfupri^eis totidem folia ad 
numerum eledorum exhibeantur diftribueda*& detrado per fingul.os no- 
mine illius, quem maluerint in Procuratorem eligere,ac immifsis ex ordine 
fchedulis in vma^extradifq; , calculatis,& apertis , qui plures adinuenietur 
reccpifrefauorabiles,ctiamfi,vtfuprd, ex tribus partibus duas eligentium 
non iuperenc,ille cric ia Procuratorem eledus,a c publicandus . Debebunt 

f autem 
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jwtem diligenterattendere fcrutarores,vt i fingulo fingula tantum imnru- 
tatur fchcdula,aut ne mutuo eledorcs fchedulas commutent, vel qutfpiam 
nullam i mtnKtat,& tandem ne fraus quauis committatur; Et ideo fchc* 
.dulae nedum erunt ad eorum pr$fentiam,v t fupri,& ipfis bene cernentibus» 
4rnmitendar,fed etiam ab cis>fi videbitur, pTa: manibus accipienda: ; & ex- 
.plicanda*# quatenus de dolo dubitetur, etiam perlegenda ; Non enim ia- 
_Malidarurcledio,aut cenfecur non per vota fecreta fada , cum folis ferura- 
tonbus innotefeunt eligentium, vel eligendoru nomina, immo haede cauta 
appellantur Scrutatores, & Compromiflarij. Si vero committeretur fraus» 
.aut dolus in hoc eledionis modo (qui tamen poft diucrfos alios, multis ab- 
J>inc rccroadis annis, vt magis approbatus,& fecurus,# in quo maxime de 
T&io apparet fecreta , cfl in Congregatione introdudus .) iti vt per tres vi- 
«ces repetitas nunquam poflent eledores conuenire , liceret ferutatoribus 
Jingulorum voluntates, circa eledionem feparatim ferutari , & vota alveis 
.oretenus explicata fcribere,&«um,qui plura habuiflfet propitia , in Proca- 
aratorem eligere . Sicut tandem, fi per longum temporis fpatium,vt per fex 
Jioras,vcl circa nullo pado couenirent, liceret per lpfum Capitulum elige- 
jk ex vocalibus pradidis duos , aut tres , in quos omnem eledionem com- 
promitterent, ita vt qui ab eis eligeretur, eflet Procurator legitimieledus. 
Qua et ia declaramus locum habere in omnibus alijs eledionibus per feru- 
tinium faciendis . Publicetur autemprocurator,vt praedicitur, dedas hoc 
-modo . Antiquior fecundum profefsionem ex ferutatoribus exurga t, & al- 
rta,ac intelligibiii voce dicat. Ego D. N. de tali loco, Scrutator, & 
Compromiflarius pro eledionefacieda Procuratoris ad Capitulum noftra 
Generale proxime celebrandum, nomine illius Monafierij Sandi N.tranf- 
mittendi , cum focio meo D. N. cledus , audoritate per ifiud Capitulum 
.mihi,& pradido focio meo tradita, & per pr^didum fociummeum , &ex: 
-iureyfo , & confuctudine mihi fpecialirer concelTa , nomine pradidi Tocif 
jnei,&meo*ac totius Capituli noftri,nomino,e!igo,declaro,& pronuncio in 
.Procurardffcm prafati noftri Monafierij , ad efltdum,de quo fuprd,D. N. 
rde tali loco. Et llatim de capitulo vnanimiter recedant , ac annuncienc 
•Priori, gratias fimul Deo agentes . 

■IS 1 . Procuratores vero in fingulo Monafterio fic eledi, Capitulo Generali 
tempore opportuno cum fuis litteris patentibus, eorum cledioni artcftan- 
.tibus.fe prafentare tenentur, quas ad vnitatem feruandam volumus effe in- 
Jrafcrrpti exempli- 

•a 6 1 . * Admodum Querendis inChriShTatribus Definitoribus ,prc Capitulo 

■Generali Congregationis nc/lra Monachorum. Eremitarum Diui Hieronymi 
‘froximotemporceeUbnmdo , in Monafterio . 7^. congregatis t veram inDom 
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'mino ohedientiam , ac reucrentiam , cunffifq; has noftras in/pe ff uris pacem, dr 
duritatem &~c. • ' 

- T^otum facimus , & atteflamur nos infrafcripti Monachi vocales Monafli- 

’ ry» 'K- a< * quos ei Statutis ,& Ordinationibus noflris,& ex confuetudine /pe- 
dat irifrafcripta Vrocuratoris eleffio,qualitcr die menfts & 

-anni qua fuit dies Dominica Septuagc/fnna,capitulariter in loco fo- 

llito congregati, iuxtd formam d Sacro Concilio Tridtntino,& no liris Conflitu- 
-tionibus prajcriptam,& fer natis fer nandis, canonici, ac ritl e (legimus , ac afiii - 
.p fimus in noflrum, ac Monafierij , &■ Capituli pra fati certum , /pedalem 

'-Trocuratorem,pro futuro proximo Capitulo Generali nofiro, D. 7 /. de tali loco 
Sacerdotem &c. ad omnia videlicet agenda, proponenda, & tr affanda, qua occa- 
- fione pradiffi Capituli Generatis , abhuiufmodi Monafler iorum Vrocuratoribm 
f de iure, vel confuetudine agi, proponi, & traffari po/[unt , vel confueuerunt , & 

. fpecialitcr ad votandum nomine pradiffi nofiri Capituli in clcffioneT atrum De- 
- finitor u,& Rcuercndi/fimi Tatris Generalis, &• ad alia qu*cunq;,vt fuprd,&c . 
ijn quorum fidem, & tefiimonium prafentibus de confenfu, & mandato pradiffi 
» Capituli conf effis manibus proprqs fubfcrip fimus , eas q\ figillo maiori Monafte- 

- rij nofiri obfignari voluimus . Dat. in prefato Monajierio 7 /. dic,menfe,& an- 
. no fupraferiptis . Et fubfcribantur /mgulariier per omnes Capitulares,pr ater 

- eleffum, fecundum ordium gradus, vel profefjionis hunc in medi. Ego D . 7 ^. de 
; tali loco, qui pro. diffe eleffiom interfui,af/irmo,vt fuprd . 

..183. Prxdida Procuratoris eledio facienda elf in fingulo Congregatio- 
nis noftrx Monaftcrio omnino, ac prxcise die ipfo Septuagefsim$ anni, quo 
• celebrandum eft Capitulum Centrale, ex ordinatione fada de anno 1571. 
.& confuetudine deinceps line intermifsioncGbfctuara,* ita quod nili fiat ea 
die, nulla fit prorfus,& irrita ex ordinationibus de anno 1 < 84. Caueat prop 
terea Priores fub poena priuationis adiux,& pafsiux vocis, in luturo proxi- 
mo Capitulo Generali irrernilsibiliter jncurrendx , ne malitiose, aut etiam 
: ex negligentia didam clcdioncm impediant, vel retardent , vt non conno- 
. cando Capitulum tempore opportuno, aut dilcordias dificminando,aut fi- 
; milia prse liando ; Et ideo ex ordinationibus de anno 1608. renentur etiam 
Monachos a Monaftcrioabfenres,in tali eledione vocem habentes,litteris 
i per intemuncios fpeciales adhunc eftedum illis tranfmifsis couocare, & de 

- conuocatione fidem apud fe conferuare . 

-184. Vocem habeant adiuam in tali eledione tantum Monachi profef- 
fi , in facris conftituti , & tali Monaftcrio per obedientiam Capituli Gene- 
ralis, vel Prxpofiti Generalis afsignati, dummodo annum ab emifsione eo- 
rum profefsionis completum tranfigerint ; Et prxdida afsignatio , ad eui- 
tandam omnem fufpitionem,faltem per menfes fex ant£ prxdidum ele* 
Bionis tempus, fit fada; Et alias inhabiles non fine ipfo iure, vel per fcntei^ 
„ .<• i . tiam 
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tiam declarati . Vocem vero pafsiuam habeant folum Sacerdotes. Eli- 
gantur etiam, & eligant folum pracfentes, hoc eil,qui Capitulo, & eledioni 
prxdidae perionaliter interfunt,&: nequaquam abfentes , etiam fi in eodem 
- Monafterio reperientur . 

1 85 . Caueant etiam omnes fub poena priuationis vocis adiuar,& pafsiuf , 
‘ ac omnium officiorum, ac inhabilitatis,ad ea impofieru, ex ordinat. 1559. 

& 1 5<S8. ab omnibus conucnticalis,padionibus,& pradicis direde, vel in- 
direde'fuperhuiufmodieledione,vel quacunq; alia faciendis, & ex Cor- 
cilio Tridtntino fefl". a5.cap. 6 . vniucrfaliter ab omni direda , vel indircda 
•fufFragiorum procuratione; Inhaerentes tamen declarationi Greg. XIII. 
atteftamur, non comprehendi eos, qui non ambitus, aut alterius praua: in- 
tentionis gratia,fed ob bonum commune Congregationis, & ad bonum fi- 
nem, de infufficientia , aut idoneitate eligendorum inter fe conferunt , aut 
confulunt. * : , 

1 8 6 . Deferant ad Capitulum Generale Procuratores litteras fuas paten- 
tes, Definitoribus prarfentandas,& per eos examinandas, & vt infra appro- 
bandas; Necnon proprij Monaflerij figillum,& etiam inuentaria pecunia- 
rum, creditorum,debitorum,& fuppellcdilium Monaflerij, eis a Prioribus 
ad talem efredum fub pcena,vt intra, fubminiftranda .• 

187. Eorum etiam munus erit,quaecunq; pro communi proprij Monafte- 
rij vtilitate,ac honore fibi occurrunt proponenda,vel a Monacis, etiam pro 
proprio inttrefle,fuerintfubminirtrata,Dtfinitorio fideliter exponere. Ha- 
bebunt igitur pr^didorum omnium memoriam in quadam cedula ex ordi- 

-ne dige]tam,& litteras per Monachos contignatas, & iuxta eam eunda, ni- 
hil addito , vel immutato exponenr, ac litteras fideliter tempore opportu- 
no, ideit cum ad Definitorium fuerint accerfiti, prxfenrabunt . 

; a . * £ 

** # * ’ * — » 

c v y t x 1 x . 

De efficiendis per Triores , Antequam d proprij s Monaflertjs di/cedant , ad 
Capitulum Generale accejjuri . 

• « • 

188. T^Ofl Procuratoris eledionem dabit operam Prior, vt quaprimum 
X fideliter, & diligenter fiant Inuentaria Capitulo Generali, vt pr?- 

' dicitur, prarfentanda . Et primum quidem , vt per Monachum, cui libroru 
magiftralium Monafterij cura efi demandata, extrahatur fideliter, & fincc* 
re nota fingulorum debitorum, & creditorum, qua: eo tempore Monafterio 
fuperfunt,actim credita, quam debita in fummam redigantur, & demum 
calculentur,ac fupputentur,vt apparear, an, & quomodo ha:c illa , vel vice- 
uerfa excedant. Qua: nota fecundum eundem ordinem referatur in hbeUu 
• Inuentariorum . Deinde ad Prioris, & Capferiorum pratfentiam enumcifi- 
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itur pecunia: oaines Monafterjj ia arca communi tunc exift entes , ac earum 
*juantiras,& etiam res alia; prsrcio%,(i quo torte in Monallerio afleruatur , 
in libello prodi&o deferi batur. Et cicca h;c inuigilet accura cifsirae Prior, 
fi enim Definitorionon exhibebitur fidelis, & omnino finceraextradio,&; 
annotatio, vt fupra,n>l pcenitus addito, vel fubtra&o, ex ordinationibus de 
.anno 1579. deinceps femper confirmatis, incurret \pfe poenam priuationis 
•vocis palsiuar . 

- 189. Dabit etiam operam,vt prarfente Oeccnomo , vel alio Monacho ad 
idabipfo deputato, fiant figillatim,& fideliter Inuentaria vini,furmcnt:yte 
.aliorum comeftibilium,necnon fuppelle&ilium, & rerum omnium deputa* 
•tarum in vfum Sacreftiar, Dormitorij;Refe&orii,Valetudinarij,Promptiua- 
«ij\ Coquin$, Cella: vinario, & aliarum officinarum , & etiam librorum pno 
rfenircio Chori,aammunis Bibliotec?, & aliorum. Et prodifia Inuentaria 
fint fubfcripta proprijs manibus, & nominibus eorum , qui talibus officinis 
•praefuntjvel fub quorum cuftodia res huiufmodi afieruantur . 

•xpo. Sint prodida Inuentaria duplicata , vt vna copia Procuratori Defi- 
•nitoriojvt prodicitur, profencanda detur, & alia apud Priorem manear, di- 
unittenda Monacho in Superiorem tempore celebrationis Capituli Gene- 
ralis proficiendo . 

-api. Inuentaria ex ordinatione de anno 16,1 1. poft Generale Capitulum 
«non deperdantur, aut vllo modo perire permittantur, fed in fingulo Mona- 
•fterio adfit libellus particularis, m quo lecundum temporum, & Capitulo- 
•tum fuccdTum defcnbantur,ifq; apud Priorem alleruetur, ad omnem nurii 
«lutris General is, a ut Vifitatorum exhibendus, fub poena Prioribus priua- 
tionis officij,ad arbitrium Reucrendifsimi . 

192. Teneaturetiam quilibet Prior ,cx ordinar.de anno 1582- 6: 15 pd. 
fub pcena priuationis vocis adiuo,& pafsiux , etiam fi denud dlet in Prio- 
rem eledus , faltem perodiduum , antequam ad Generale Capirulum fe 
profentet, integram rationem toti Monachorum fuorum Conuc ntui de cre 
ditis, debitis, & expenfiscapitularitcr reddere , & cednlam fuperinde con- 
fcriptam,&: ab omnibus capitular busMonachis fubfcriptam fecum defitr- 
re,& illam Capitulo Gencrali,feu Dcfinirorio prefentaie . 

393. Anrcquim Prior a proprio Mona fterio difcedat, ad CapiroUim ac- 
• ce(lbrus,coneregatis capitulariter omnibus Morachis, 6: Fratribus,infr ; - 
tua*,vt communiter, Vicarium, vc!, fi dignis de cauf saliter ei videatur, aliti 
eius loco, in Monaftcrij Superiorem,cui confignari iubcatptodidam inuc* 
'itariorum copiam, ac res omnes in ea defcriptas>proter $as, quo eoufq; lue- 
rint vfu abfumpta;,quarum tamen quantitatem in fine prodidorum Inutr.- 
tariorum defcribi volumus , vt Monachus pr^didus poft terminatum Ca- 
pitulum, fuperueniente Priore, & Officialibus de nouo elegis, polsit eunda 
fidditer cis refignare , & de quantitate tempore Capituli .coidumpta apu.d 
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eosfciuftificare. Adhortctur^vfin pace, charitate, ac Monaftica ob- 
feruanria vitiant, & pro bona Capituli Generalis di? edione,eiufq; fcelici,ac 
proTperoeuentuafsiduas preces in generali, & particulari ad Deum fun* 
dant. £t fic eos in pacc dnnictae .. . i,- 

‘ f C ^ T V T X X * • Mr n-i : * r 0l 
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**' De Orationibus in Congregatione pro bona Capituli Centralis 

directione efficiendis . 

I . ■!%* M f.f V’' < ■: . • . • * ,*/ .. ’ | . k , - ! » • • .» * 

-*P4- X N quolibet Monafterio diebus fingulis , quibus Generale Capital 
X lum celebratur , dicatur poft Primam Miifa de Spiritu fando pro 
bona Capituli diredione,ac illius f jlici euetu, nifi fuperueniat fcftus dies.; 
ac in alijs Mifsis, fi per Rubricas Miflfalis Romani admittitur, fiat com- 
memoratio de Spiritu fando, dicanturq; in Choro poft Completorium fo* 
lirar Litaniarum preces,ac vtfupra,in communibus,&priuatisoracionibu* 
fiat de hoc frequens, & deuota memoria . 

195. In Monafterio vero, in quo Generale Capitulum habetur ,, cantetur 
in principio Capituli folemniter Mifia de Spiritu fando ,.necnon die Iouis, 
ante Prarpofiri Generalis eledionem,& in fine, ad gratias agendas, Miffa dc 
Sandifsima Trinitate . Alijs vero diebus fingulis v antequ^m capitulariter 
«ongregentur.dicatur qnoq; MifTa capitularis dt Spirirufando. Ht folem* 
nioribus Mifsis interueniant omnes de Capitulo, .alijs vero faltem omnes 
Definitores vnitd . Diebus vero feftiuis omnes Sacerdotes, & feriatis etia 
('neceflario cefifantc impedimento^ ad eundem finem Sandifsimum Mifiae 
Sacrificium Omnipotenti Deo offorant . Ac edam capitulares omnes , ni/i 
adu adionibus capitularibus fine implicati, horis Canonicis prarfertim 
Vefpertinis>& Miff* conuenruali in Choro interfint . 

195. Si etiam Superioribus videatur, vt hoc tempore orationes quadra* 
ginta horarum , ad prodictum ettyctum, cum expofirione Sanctifsimi Eu> 
Charift ia? Sacramenti habeantur, vel particularis aliqua indulgentia i Sum* 
mis Pontificibus ad hoc fit impetrata , hoc & approbamus, & quan- 
tum cum Domino poflumus , adhortamur ; dum Sanctifsimo 
Sacramento expofito faltem duo Monachi femper deuot£ 
afsiftanr,& cum exponitur, acamouetur, omnes, 

yel ad minus nnmerofa quantitas , pro folitis rictr 

!i • rinhncfnlptrmifprrrtniwniif -v-. . 
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- De Scriba ^feit Cancellario. Capituli Generalis , ac RjtuerendiJJimi Trtpoftti 
Generalis , & de pertinentibus ad eius officium • • . . ,;j 

«P 7 .T 7 Ligatur, ac aflumatur i RenerendifsimoPrapofito Generali, & 
T, Definitoribus prodictis in Scribam, & Cancellariu Capituli Ge- 
neralis Monachus aliquis, qui tamen fit falrem in ordihc Sacerdotali con- 
ftitutus,probatufq; vita,acmoribu$,acUtteiis fufficienterpcritus , & ma- 
xime in tali munere verfatus. Et ne negotia tanti momenti plurium fidei 
cUm periculo confimittantur, eligatur, v.c communiter, qui Cancellanj 
nere apud Reuerendifsimum fungitur* 

198. Is cunctas actiones capitularcs in libro particulari actitet , & ex or- 
dine defcribar,ac cum opus erit, feripturas excrahat,& ex authentico effor- 
met . Eius autem feripturis vbiq; & prinatim,& publice , in iudicio,& ex- 
tra ab omnibus, ex noilris priuilcgijs, & inueterata ccnfuetudine , certam» 
& indubiam fidem haberi volumus . 

*5>?. Habeatur ad hunc effectum liber particularis , qui inferibatur liber 
actuum capitularium, in quo per Scribam annotentur fecundum ordinem 
dierum, ac fefsionum finguli adus, qui in Capitulis Generalibus tam per 
totum corpus Capituli, quam per Definitores fiunt . Io eodem libro deferi- 
banturquoq; ex ordine, vtfupra, finguli adus Congregationu annualium» 
feu Dictarum, fecundum ordinem annorum,dierum,& fefsionum, vtfupca. 
Confignetur hic liber Scribar pro Capitulo Generali e ledo initio Capituli^ 
&apud ipfum manear, fi ita videatur Redori Capituli, fcii Prepofito,toto 
tempore Capituli, & deinceps apud Prarpofitum,vtpofsitfubfequenti Dic- 
ta, vel Capitulo, & alias, quoricfcunq; fuerit opus.haberi in promptu . 

200. Habeatur alius liber, quem appellamus RegifitumCongteg3tioni% 
In quo referantur , & annotentur femper iuxta fuccefsionem temporum» 
Carta capitulares, continentes ordinationes.eledionesofficialium, & Mo- 
nachorum, ac Fratrum afsignationes . Elcdiones item Priorum, ac alioru, 
officialium, fi quas taedio tempore per Confultorium fieri contigerit,occa- 
fione obitus, vel Regularis amotionis . Copia Bullarum, Breuium, ac De- 
cretorum Pontificium, vel aliorum fpedamium ad Congregationem . Co- 
pia litterarum benefadoriarum,ac Decretorum fauorabilium,vel condcm 
nationum per Definitorium,vel Confultorium fadarum , & .quacunq; alia 
pracipua; Ac ifte femper feruetur apud Pr^pofitum Generalem pro tem- 
pore exi flentem, & fada eiusnoua e!edione,vna cum figillo Congregatio- 
nis ei confignetur. 

aoi. Habeat etiam Prapofitus Generalis particularem librum » in qua 
per eius Cancellarium deferibi faciat, & regiftrari quacunq; pracipua 00- 
* ’i *; \.i cafione 
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cafTone fui officij per eum fieri continget, aut faltem hreuem eomm mcmo.’ 
riam cum conditionibus intercis, quem apud fe cuttodiar, vt ad omnem e- 
uentum,pofsit eorum memoriam habere . 

102. Habeat quoq; alium librum , in quo regiftrari faciat omnes adus 
caufarum occatione fui officij , vel ad condemnationem , vel ad abfolutio- 
ncmef&darum. 

ioj. H 3 beatur quoq; libellus alius, in quocorfcribantur inflrumenta 
profcfs»onum per Monachos, & Fratres emiflarure , cum opportunis fub- 
fcripti6nibus,qui femper maneat in Monafferio Nouitiatus. 

104. Habeatur quoq; libellus, in quo annotentur nomina omnium Mo-’ 
nachomm morte decedentium, vel qui a Congregatione quomodohbet fe- 
parantur fecundum fuccefsiones temporum,exprimendo nomen, cognome, 
patriam, condicionem, & Monafterium, in quo difcefsit. Et in eodem li- 
bello, ab aliaparre annotentur quoq; nomina omnium in Congregarior.fc 
viuentium,& luccefsiu£ adeam accedentium,exprimendo,vt fuprd , & hic 
ferueturfemper apud Prarpotitum Generalem . 

105. In fingulis etiam Monafterijs habeantur duo libri , inquoramvno 
annotentur, fi fieri poreft,ex aurentico omnia inftrumenra,quar pro tempo- 
re fiunt, fpedantia ad Monafterium,vel falrem eorum copi$,vel tandem ad 
minus eorum memoriam, cum nominibus Notariorum, qui ea aditauerur, 
diei, mentis, & anni,quibus fuerunt aditata & c. & aliter, in quo fiat memo- 
ria omnium prarcipuoru , qua» per Capitulum Monatferi j fuerint definita, 

f >er Monachum aliquem ad hoc i Priore deputandum . Er primus maneat 
emper in Monafteriocum alijs feripturis ad ipfum perrinetibus . Ac Prio- 
ris cura: lit,vt prardida inifrumenra regiifrentur . Alius vero pccnes Priore, 
vt illi inferuiat tantum ad memoriam . 

20 6. Pofsit Prarpofirus Generalis, etiam extra tempus celebrationis Ca- 
pituli Generalis , Monachum in Scribam , vt pnrdicirur , eligere , & atTu- 
mere,cumfimiliaudoritate, & fide, qui fibi afsittat. Sic Vifitatores 
occatione vifitationis , & non aliter , quamnis rutius t?r,vt vifitaror minor, 
iuxti probatam Congregationis confuetudinem , tali fungatur munere Sic 
Priores occatione alicuius caufar ad offenfam , vel defenfam agirand* , vet 
alterius cuiufuis adus publici regiftrandi . Sic CommitTarij, vel Delegari, 
occatione caufarum eis i Reuercndifsimo, vel alio commitfarum : Ft eo- 
rum feripturis certa, & firma adhibeatur fides , vt fupri , ac ti per publicfr 
Tabellionem Pontificia , vel Imperiali audoritatibus inftitutum , eflenc 
adita». :..,i 
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Jit efficienda prima die Capituli Generalis , fcilicet circi vocalium admiffiei 
nem , Definitorum, ac Rjt floris eleflioncm , & Trxpofiti Generalis, 

ac Triorum renuntiationem . i 

• • # • !I J • 

»07. T\ Ie igitur Luna* , immediati fcquenti Dominicam tertiam poft 
\J Pafcha Refurre&ionis , qua incipiendum eft Capitulum Geno- 
rale,de mane poft Primam , tempeftiue tamen , per aliquem ex Prfladsad 
hoc a Prarpofito Generali deledum, cantetur folemniter,vt prodicitur, Mik 
fa de Spiritu fando > Ac ea abfoluta pulfetur ad conuocandum Capitulum 
more folemni, fcilicet tribus lignis campanular, & per clauftra cymbalum . 
Et congregatis omnibus Monachis in loco ad id praeparato , ac cunctis per 
ordinem fedentibus, per Prepofitum ipfum,vel alium idoneum, cui hoc ip« 
fe demandauerit munus, habeatur Oratio , vt in Statutis. Et ea expleta, 
qui vocem non habent in Capitulo, ftatim recedant , ac per Ianitorem ad 
id depuratum occludantur oftia loci Capitularis . Et tunc omnes vocales 
genuflexi dicant folitas preces, fcilicet altematim per choros pfalmum. Ad 
te leuaui oculos meos &c.& in fine Kyrieeleyfon,Chrifteeleyfon,KyrieeIcy 
fon , & deinde fecreto Pater nofter &c. Poftea Pater Pr;pofitus Generalis 
dicit. 

Et ne nos inducas in tentationem. $j.Sed libera nos a malo . 
iJr. Saluos fac feruos tuos . §i. Deus meusfperantes in te. 

Mitte nobis auxilium de fancto . «.Et de Syon tuere nos . 
y . Nihil proficiat inimicus in nobis . k. Et filius iniquitatis non apponat 

nocere nobis. 

'Si. Emitte fpiritu ruu,& creabuntur. 9:. Et renouabis faciem terrar . 

Domine exaudi orationem mea. k. Er clamor meus ad te veniat. 
y. Dominus vobifeum . ri. Et cum fpiritu tuo . 

Oremus . 

• Deus, cui proprium eft mifereri femper, & parcere , fufeipe deprecatio- 
nem noftram,& nos famulos tuos, quos delictorum catena conftnngit, mi- 
feratio tu* pietatis clementer abfoluat. 

Omnipotens fempireme Deus, dirige actus noftros in beneplacito tuo, 
vt in nomine dilecti filij tui mereamur bonis operibus abundare. 

Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illuftrationedocuifti, da nobis 
in eodem fpiritu recta fapere,& de eius femper confolatione gaudere . Pes 
Chriftum Dominum noftrum . «. Arnen. 

Statimq; errecti iterum ex ordine fedeant, Prspofitus fcilicet in capite» 
& Definitores Capituli proximi praeteriti apud eum hinc inde, deinde reli- 
qui Priore$,poftea alii fecundum eorum graduS}& officia, & apud Reuerc- 

< difsimum 
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difsimum in fi flat Monachus in Scribam Capituli electus . Is fn primis ad- 
• uocec ex ordine fingulos Monafteriorum Procuratores , qui figillatim cora 
Prxpofico,& Definicoribus expedite feprxfentent , fuafq; litteras patentes 
fingulariter exhibeant. Ad Prcpofitum igitur , ac Definitores pradidos 
(pedabit in primis Procuratorum elediones approbare, & dubia, fi qua; for 
t^ circi illarum validitatem,auc alterius per fona: in Capitulo Generali vo- 
cem habentis legitimationem, rationabiliter fuerint excitata) & coram eis 
deduda, audiris tamen partibus, ac earum rationibus, dirimere, & definire. 
Quorum determinationi abfq; aliqua reclamatione, aut appellatione volu- 
mus ab omnibus (impliciter efic flandum, & penitus acquiefcendum . 

Omnibus irdq; difcufsis,PracpofitusadmoneatcapituJares,iameflre de- 
ueniendum ad eledionem nouorum Definitorum , de quorum confilio , & 

* audoritate cum debeant pendere omnes fere adiones,& definitiones capi- 
tulares,adhortetur quoq; , vt perfonas graucs,& alias ad id idoneas, feda- 

■ tis omnibus animi pafsionibus , iuxti verum confcicntia* djdamen velint 

* deligere. Inftituatur autem hoc pado Definitorum eledio. Scriba Ca- 

* pituii habeat omnes capitularcs in notula adfcriptos,quos ex ordine aduo- 
•' cet, fingulufq; eorum aduocatusrefpondeat alta voce. Adfum. Pofiea 

■ perlegaturjper eundem Scribam ad incelligentiam totius Capituli praefata 
caput/J.fe(l.a 5 .ex Concilio Tridentino,necnon cap. 1 1. ex Statutis, vbi de 
qualitatibus in Definitores aflumendorum, ac iurent finguli eledores ad 
proprias confcientias,fe magis idoneos elfeelcduros . Promittatur deindi 
*■ nomine totius Capituli proteftatio , qua finguli prpteftentur,ad omnes fu- 
turas elediones, & capitularcs adiones conualidandas magis , & ad omne 
dubium repellendum, ac ad omnem alium bonum finem, & eflfedum &c. fe 
• nolle,nec intendere, quemlibet in prardidis eledionibus , aut adionibus de 
iure admittendum, repellere,nec repellendum admittere, & ideo proteli e- 
tur quoq; , vt fupra,non interuenientes habendos efle , & haberi tamquam 
fi incerueniflent,& interuenientes, vt fupr£,tamqudm fi non inreruenirent ; 
Qu« proteftatio fiat, aditetur, & regiftretur per Scribam, vt fupra . Dein- 
' • dd habeat ipfemet Scriba in promptu folia ad numerum vocalium , in quo- 
rum fingulo fint ex ordine adnotata r omina omnium in Capitulo Generali 
vocem habentium, eaq; confignet Prarpofito,ac Definitoribus fupra didis, 
per illos fingulis eledoribus deftribuenda, detrahendo ferrper , vel difein- 
dendo proprium cledoris nomen, nc pofsit fibimet fufiragari . Ex proprio 
folio eledorum quilibet feparatim fceligat , ac extrahat tria nomina eotu, 
qyos in ferutatores proci edi one Definitorum intenditeligere,atq; ad prx- 
fentiam Prxpofiri,& Definitomm pr.xdidorum in vmam figillatim immit- 
tant . Et perfeda per omnes immifsione,exrrahantur per Prarpofitum , & 
Definitores, calculenrur,3dT periantur, & tres illi, qui fuerint reperti , plura 
accepiftc fuffragia fauorabiUa,incelligantur,finc,^ publicetur eledi in feru 
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tatorcs ad prx r atam Definitorum eledioncm faciendam . 

Afcendanc mox prxelcdi tres fcrutatores ad locum Superiorem , ac per 
Scribam eis exhibeantur totidem folia ad numerum vocalium , in quibas 
fint ex ordine, vtfupri, omnium vocalium nomina deferipta . Di tribuan- 
tur feriatim perfcrutatores,vtfupra,&pereledorem fingulum deligantuf, 
ac deducantur nouem nomina eorum» quos in Definitores intendunt a(Ti!- 
mere,immittanturq;ex ordine in vmam ad prxfenriam feru ta torum, extra- 
hantur, calculentur, & adaperiantur per ipfos»& nouem, quos adinucnerint 
plura propitia vota accepifll*,intdliganrur,declarentur, publicentur, &: ipfo 
fado fint in Definitores Capituli ele&hetiam fi numerus fauorabilium non 
excederet duas ex tribus omnium (uifragiorum . 

20S. Si inter prxdidos aliquis non habens conditiones pro hoc munere 
ex cap. 1 1. Statutorum requificas eligeretur,eius eledio ipio fado fit nulla, 
& intelligantur tantum eledi, qui inter habiles in votis fauora bilibus fu- 
perant. 

aop. Si forte contingerer, duos, vel plures in propitijsfuffragijs elfe pares, 
ii ambo includuntur in nouem fuperantibus, intelligantur vtriq; eledi . Sin 
vnus tantum, intclligatur eledus , quiprxcedit fecundum ordinem profef- 
fionis . 

aio. Sic vero eledis,& publicatis Definitoribus , proficifcantur omnes 
procefsionaliterad Ecclefia,hocordine,fcilicet Definitores eledi maneant 
in loco digniori, poft omnes, prarter Prxpofirum,ac fimul Deo gratias agen- 
tes dicant alternarim Canticum . Benedicite omnia opera Domini Domi- 
no &c. & in fine Kyrieeleifon,Chrifteeleifon, Kyrieeleifon . Cum peruene- 
rint ad Ecclcfiam,finc genufiexi , & dicant fecreto , Pater nolicr , Ddnd£ 
Prfpofitus dicat . 

1 ?. Et ne nos inducas in tetitationem. i^i.Sed libera nos d malo . 
I^Saluosfacfcruos tuos. r:. Deus meus fperanres in te. 

^.Mitteeis Dne auxilium de fancto « K.Etde Syon tuere cos. 

Nihil proficiat inimicus in cis . k. Et filius iniquitatis non apponat 

nocere eis . ' 

Sr. Domine exaudi orationem mea. Er clamor meus ad te veniat. 
ty. Dominus vobifeum . Et cum fpiritu tuo . 

Oremus. 

Omnipotens fempireme Deus.mifcrere famulis tuis,& dirige eos fecun- 
dum ruam clementiam in viam lalutis xternx : Vt te donante tibi placita 
cupiant, & tota virtute perficiant . Per Chriftum Dominum noftrum . 
Arnen . 

2 1 1. Diligens autem Scriba fit follicitus in regiftrando feriatim fingulos 
prxdidos adus in libro,vt fupra, ac nomina prxdidorum eledonim Defi- 
nitorum, vt cudis innotefeant, ex ordine in cedula quadam publica deferi** 
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bat,d Prarpofito,& ab eo ad faciendum fidem fubfcribenda , & ad valuas 
loci capitularis affigenda . 

in. Renunciatio dignitatis, & officij fuprad : < 5 fa die a* prandio per Prsr- 
pofitum Generale m,vt in Statutis f acienda , fiat hoc medo . Congregatis 
iterum ad fonum Cymbali , ac per ordinem in loco Capitulari fc dentibus 
cunftis vocalibus. Pr$pofitus ipfe e proprio locoexurgat, ac ad medium 
Capituli accedens, ibi coram Defii.ircnbus ger.ufltxus dicat. EgoDon 
talis de tali loco Congregationis noftrz Monachorum Eremitarum Diui 
Patris Hieronymi Prepofitus Generalis, ac Mona it eri j Santfi Petri de Ho- 
fpitaletto Prior, renuncio prardi&is dignitatibus, & officijs,Piaepofituta: fci- 
licet Generalis, & Prioratus prardiSi , petoq; humiliter, ac cum inliantia 
huiufmodi renunciationem meam admitti, ac a pr^dirStisabfolui . Etfla- 
tim proftratus dicat culpam fuam de commifsis , & ommifsis in prardi&is 
©fficijs,po:tuletq; fecum mlfericordiam fieri , aliqua mq; falurarem petni- 
tentiam fibi imponi, ac Deum pro fe orari . Cui per prouctfiorcm Defini- 
tore, vt in Statutis, refpondeatur . Nos vigore 'poteftatis &c. lntetli§arurq; 
Definitorio referuata poenitentia falutaris opportuno tempore fingulis im- 
ponenda . Er ffatim confurgar,confignetq; iigillum officij Gencralatus in 
inanibus Definitorum, acconfedeatin locoiuxta Congregationis inftitu» 
tiones fibi debito. ' ' 

2 1 3. Poftea illico Definitores ex fe ipfisnominent, & eligit vnumin Re- 
morem Capituli, qui ficele&us ftatim in capite confedeat , omnibus vbiq; 
pnrfit,8c omnia praeeminenti* figna faciat , vel perfe&a vfq; elefiione Prar- 
pofiti Generalis, fi Generalis de numero Definitorum eligetur, vel etiam 
vfq; ad Capituli complementum inclufiue, fi forte contingeret Generalem 
extri Definitorum numerum efieele&um,& vt in Statutis abundantiusjAc 
apud fefigillum Congregationis conferuabit, futuro Prarpofito Generali 
confignandum . 

a 1 4* Pofl renunciationem, & abfolutionem Prfpofiti Generalis , retfun- 
cientfigillatim fecundum ordinem Monafieriorum finguli Priores digni- 
tati, Sc officio, dicantq; culpam fuam,vtfupri,& fiat eis abfolutio,vt fupra‘, 
per Redorcm . 

»15. Abfolutis omnibus Prioribus, dicat Scriba alta voce, exeant omnes 
pr^ter admodum Reuerendos Patres Definitores. Et tunc prafatis Defi- 
nitoribus, Vc Scribar Re&or mandet,& iniungat in virtute fanfta: Obedien- 
ti*,& etiam fub poena excommunicationis, quatenus expedire videatur, 
vd priuationis proprij officij, etiam Definiroriatus, vel alijs poenis ; N£ ea, 
quar in Definitorio proponentur, tra&abunrur,difcutientur, vel definientur, 
alicui extra Definitonumreuelarevfqjad finem Capituli, vllatcnusaudcar, 
vel etiam vltcrius, maximi fi talia fint,cx quorum rcuelatione damnum, vel 
fcandaluin in Congregatione alicui emanare pofsit. Et idem etiam fub' 
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... eifdcm>vd alijs poenis poterunt Definitores iniungere ijs , qui ad Definito- 
torium pro negotiorum intefeffe accedent, vel fuerint accerfiti . Ecidecn 
efficere poterunt Priores in Capitulis particularibus fuorum Monafte- 
i r iorum* li ppus erit * 

. 2 16. Deinde praefati Definitores con (limant , ac deputent faltem fex Sa- 
, cerdotes magis idoneos, vel ex vocalibus, vel ex refidenbus in Monaftcrio» 
. ad audiendas Capitularium confefsionps,ac eosfacramentaliter a pecca- 
\ tis abfoluendos . Interim vero confiteantur,vel Confeffarijs ordinarijs pr$- 
. didi Monafterij; vel fubditi fuis Prioribus, &: vicifsim Priores fuisfubditis. 
Horum Confit (Tariorum nomina ex ordine in cedula per Scribam diftinda, 
manu propria Redoris,& Scrib? in te (limonium munita affigentur ad val- 
'tias £cclefia:,vt omnibus innotefeaut « > 
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te efficiendis fecunda die , fcilicet de proponendis in Defnitorio per 
'Procuratores; Eorum informationibus recipiendis ; jlc 
Inuentaxiorum examine habendo . 

TXte fubfequente, qu§ erit feria tertia de mane .di&a Mifla Capf- 
\ ) tulari de Spiritu fando , ad fonum cymbali congregentur Re- 
£or,& Definitores vna cum Scriba,& in primis imponant, & afsignent p$- 
, nitenrias falucares Pr$pofito,& Prioribus abfolutis,quas Scriba ordinarim 
. . deferibat in cedula, Redoris, ac cius manu fubfcripta, ad valuas loci Capi- 
cularis affigenda . 

* 1 8. Deindd iubeant.ad fe figillatim per oftiarium vocari Monafterioru 
Procuratores,qui vnus poft alium ex ordine accedentes, exhibeant proprij 
Monafterij figillum,inuentaria,& pecunias etiam, ac littera? cambij,fi quas 
fort£ apud fe detulerint (quamuis niinc temporis ob itineris pericula tu- 
tius in proprijs Monafterijs pecuniae fub folita Superioris, ac Capleriorutn 
» cuftodia dimittantur,earum tanciim in inuentarijs nota ad Capitulum de- 
lata, ) quae quidem figilla, ac pecunia? cum fuis notulis, vt intemofcantur, 
.. fecddantur in arca communi Monafterij, vt tempore congruo Prioribus de 
_ . nouo eledis reddantur. Inuentaria vero maneant apud Scribam, per Defi- 
nitoresjvt infra examinanda . 

. aip. Exhibeant etiam figillatim litteras, memorialia, &quafcunq; alias 
feripturasper Monachos proprij Monafterij ad hunc effedum eis commif- 
(as,acoretenusquoq; fideliter, & breuiter ex ponant, quae fibi fuerint fub- 
miniftrata,vel etiam quae ipfimec , propria didante confcientia pto bono 
Congregationis,ac Monafteriorum expedire adiudicauerint . 

Diim autem b*c i Procuratoribus proponentur , & a Definitoribus 

- attentd 
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attente audientur, fcifcitantibus etia.ac indagatibus fingulorum rationes, 
& circunftantias, dumodonofcant, Procuratores de ijs eiTe informatos, & 
pro veritate loquturos ; Scriba folicitus praecipuorum omniu notam cum 
tuis fundamentis, & probationibus fummatim inferiptis in quintemulo fe- 
paratim rediget , ac eundas feripturas ab eo coram Definitoribus perlegfi- 
das apud feconferuabit, breue etiam contentorum compendium i tergo 
illis inferibens, v t cum erunt per Definitores difeutienda , omnia hakeat in 
promptp . 

21 1. Ad Definitorium non deferantur negotia leuia , & parui momenti, 
quae perproprios Priores potuerint, aut debuerint definiri , nifi id ipfi mali- 
tiosi diftulcrinr,aut negligenter nimis ommiflerint , vel interuenerit in eo- 
rum perfonam legitima fufpitio. Quod fi fecus fiat , iterum ad proprios 
Priores, fub quorum obedientia Monachos delatos degere contigerit, vel 
Praepofitum Generalem, aut Vifitatoresad arbitrium Definitorum, remit- 
tantur, alioquin negotiorum cumulus Capitulum nimis in longum protra- 
heret , 

au. Si ad Definitorium peruenerint litterae, aut cuiuslibet generis ferip^ 
tura?, proprio audoris nomine fupreflo,vel variaro, aut caradere malitiose 
immutato, vel falfificato ; de illis nulla habeatur confideratio , fed potius 
• omni arte curetur, v t quoquomodo feripturis , aut Pudoris notitia ha bea- 
tur, & habita ramquim de falfo reus, ac conuiduscenfeatur,& puniatur, 
»23. Auditis, & egrefsis e Capitulo fingulis Procuratoribus, incipiat DC- 
finitores pra?dida difcutere,& definire fecudum ordinem Monafteriorum : 
Proponente tamen femper Redore , ac eius fenrentiam cum fundamentis 
•circa quodlibet particulare deducente, & reliquis ordinatrm id deinceps 
•libere efficiencibus,& definientibus fecundum pluralitatem opinionum , do 
fententiarum . 

124. Sin autem erunt talis conditionis negotia, qua? longiorem difcnfcio» 
nem requirant, & nihilominus tempore Capituli valeant terminari, poterfit 
illa committere vni,aut duobus ex Definitoribus, qui quamprimum oppor 
•cunas fumant informationes, & ftatim Defmitorio referant , quod'definiaf, 
•& detJrminetvtfnprd . Sin vero longius etiam temporis otium poftulent» 
& informationes neceffariae tunc haberi non pofsint,relinquantea deciden- 
dafuturo Praepofito Generali, vel Vifitatoribus,autproprijs Prioribus , 

Mf. Praedidas verd commifsiones , & definitionesapponet Scriba ordi- 
nati in adibus, vt cum erunt nouis Superioribus , vel alijs pro exequtione 
committendae, pofsit ea facile extrahere, & feripturas opportunas deiman. 
dato Definitorum eformare . 

ud. A fententijs,& Definitionibus £ Definitorio,vt fupra' emanatis, ( c6 
iftud fit fupremum Congregationis tribunal) nullo pado liceat reclamare, 
aut appellare , dc nullatenus pofsint per ipfum determinata retradar i , nifi 

pec 
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per duas fentntiai oppofiras in duobus alijs DcfiriSfcorijs vniformirer , 5 c 

lucerfsmd terendas . 

227. Ec ideo Admodum Reuerendos Patres Definitores vehementer in 

• Domino hortatos efie volumus, vt cun&is fedatis passionibus, & an:mis ad 
iura,& proprias Congregationis conftitnriones bere applicatis, mature in 
omnibus , gc fadi ventare diligenter infpetfa proiedanc , in hocq; prsfer- 

, tim eorum confcientias aggrauamus . 

228. Eadem die a prandio, ad fonum cymba! i iterum congregatis,vt fu- 
•, pra,Patribus Definitoribus, & cum eis careris omnibus vocalibus , dicae 

alta voce Scriba. AdmodumReuerendi Patres Definitores omnibus , & 

• fingulis exhibeant, ad eorum libitum, prinatam, vel publicam audientiam . 
. Ec tunc fi qui petierint publici audiri , pleno Capitulo audiantur . Sin ve* 

ro maluerint priuatim audiri , caceris dimifsis , eis audientia exhibeatur* 
& procedatur circi ea, ad difcufsionein.Sc definitionem eorum, vt fupra.Ec 
hoc idem fiat in principio omnium aliarum fcfsionum vfq; ad eam * in qua 
eligendus eft Prarpofirus Generalis . 

ai 9. Deind£ deueniant ad examen Inuentariorum , quar exhibeantur fi- 
gillatim fecundum Monafleriorum ordinem , & perlegantur per Scribam, 
cunftis Definitoribus bcn£ audi€tibu$. Ec cum per ea conflabit, Monafle- 
-tia ob pr^cericorum Priorum malam adminiflrationem remanere are alie- 
no grauata, vel res neccffarias pro communi vidu vfq; ad tempora noua, 
-fecundum Congregationis , & Monafleriorum vfum, non fuifle in debita 
quantitate pracemptas,& praeparatas, vclfuppelle&ilia Conuencus , Sacre- 
ftiar,& officinarum non fui Re debite innouata, vel Monaflerij ardificia re- 
parata ; De ijs,& fimilibus omnibus petant, & fumat informationes a pro- 

f irijsPcocuratoribus.Sc ab alijs, quos de prardiftis notitiam habere prffu- 
umant , & cum apparebit , h.rc culpa , vel negligentia eorum euenifie, aut 
•inuentaria non fuilTe fideliter cflfc&a , & exhibita,fa£U etiam comparatio- 
ne cum inuenrarijs prioribus ; fiat de ijs omnibus particularis memoria i 
Scriba, vt tempore debito vlterius de eorum adminiflratione i Patribus 
.Vifit£toribus,& Prarpofito Generali, qui eorum Monaflcriavifitarunc,dili- 
getior int'ormatio,& exa&ior occafione relationis v ificationis faciend? fu- 
matur,& maturius* cum opus erit, contra pr^diftos Priores procedatur... 

t t; tr'* ■ 'i tit ' • j ~ * ,’*t*<* ! 4- * ‘ IOiIhI 
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^ Dt efficiendis tertia die *fcilieet de ferutinio librorum Magiflralium ; 1 

it relatione vijitationis ; jlc Definitione caufarum . 
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T Ertia eiufdem Capituli die, fcilicet feria quarta de mane.cele* 
brata MitTa Capiculari,ac congregatis omnibus,^ exhibita au-» 

dientu 
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dientia,vt fupra, Patres Definitores iubeant ad fe deferi libros Magifi ralcs 
Depofitariz, feucommunis capfa: Cogregationis, quorum inquifitiq com- 
- mittatur duobus ex Definitoribus peritis,qui diligenter legant, infpiciant, 
-fcrutentur,ac fimul conferant pr^didos libros , attendentes prxfertim ; an 
tim introitus,quam expenf* omnes fint fideliter, & iuxta artem in Con- 
gregatione vfitatam defcriptv»non per alium , quam per Monachum ad id 
eledum . Num adfint expenl* irrationabiles, nimis graues , contra vfuin 
Congregationis; Etprarfertim calculent» & reftringant, 3n Congregatio 
maneat acre alieno grauata,& fi Monafteriorumquindennia,& alia impofi- 
tiones apud Sedem Apofiolicam fint perfolut* . Ac cum diligenter omnia 
faerint perferutati, prout adinuenerint,Definitorio referant . Et fi Defini- 

* coribus conftiterit.omnia rede fe habere ,nihilq, ex dolo, malitia , aut no- 
tabili negligentia fuiflecommiirum,velommifium,abfoluant,& faciat De* 
cretum abfolutorium? fi opus fuerit, pro iultificatione in fauorem Pratpoft- 
•ti,& Depofitariorum mfraferipti tenoris. Sin aliter, contra ipfos proce- 
dant^: puniant fecundum iura,& proprias Congregationis confiitutiones» 
ipfis tamen prius vocatis,& auditis . 

ajt.. Nos infraferipti Definitores, qui in Capitulo noftro Cenerali de 
annopraefenti congregati , inter alia diligenter examinauimus, ac perfcni- 
-taci fumus libros Magiftrales communis Depofitari* noftrar Cogregatio- 
nis,fub Generalatu Reuerendifsimi N. i tali dievfq; ad talem diem , & 
computa omnia in eis deferipta : Quia vidimus, & reipfa adinuenimus» 

. libros prardidos fuifle rede»& fecundum formam in Congregatione vfita- 

• tamdireifios, Congregationifq; prardidac expenfas fincere » & fideliter fa- 
das, cundaq; prob£>& debite fuilTe adminifi rata ; Ideo audoritate, qui 
fungimur, tenore praifentis Decreti,quod perpetuo valiturum effe decerni» 

..mus , praedidum Reuerendifsimum N. ac Reuerendos Patres D. N. 
Ac. D. N. Depofitarios per anteadum Capitulum noftrum de anno 
&c.eledos,a prardida adminlftratione, ab eiufq; reddenda impofterum 
fationeabfoluimus,ac abfolutos efle declaramus ; Nec amplius per que- 
quam fuper huiufmodi.autquidpiam illorum moleftari pofle decernimus. 
Non obffantibus &c. Dat. &c. Et fi erit extrahendum , fiibfcribatur per 
Definitores,ac Congregationis figillo roboretur. i. 

aja. Eodem pado poterunt inquirere de adrhinifiratione Prioratus, coi 
.praefuit Generalis abfolutus, ac cuiufuis alterius Prioris , qui pro fui iuftifi- 
-catione proponetfc exigetyfui regiminis computa examinari ; Qua mu is 
ad hoc non fint alias cogendi vnifi adfit legitima fufpitiomalae admini ftra- 
-rionis per Definitores approbanda; Tufficiens enim iuftificati regiminis ar- 
gumentum vrdeturexamen,acmquifirio per Prrpofitum Generalem, & Vi- 
Etatores in eorum vifirationibus refpediu^ cum iufiificatione fada , & ra- 
tio fingulo mcnfe proprij Mona fi eri j Capitulo reddita, & quolibet anno ia 
- • — ”** ■“ R fine 
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fine regiminis vniuerfalius repetita . 

Occafione tamen fufpicionis legicim? ,vt fupri, vel denunciationis 
cum opportunis indi tijs exhibita?, fiat omnino prardi&a inquifitio , ac exa- 
minatio . Et fi tempus non fuppetit, committatur ahjs , qui referant Dcfi- 
nitorio,vel futuro Pra?polito Generali , qui cum confilio Coufultorum defi- 
niat vt fupra . Eodem pafto procedere poterit Pra?pofitus ipfc cxtr i tem- 
pus celebrationis Capituli Generalis . 

134. Eodem die poli: prandium, exhibita audientia, vt fupra', iubeat Pa- 
ter Re&or,ad Definitorium aduocari Vifitatores pro relatione vifitationis 
Monafieriorum abeis habita: facienda ; qui a(fociati,ac bini,& bini, prius 
fcilicet qui Monaftcrium Reuerendifsimi Patris Generalis, ac alia cum 
eo afsignata, deinde qui reliqua vificauerunr,accedant;accx binis dignior 
-Defimcorio referat fummatim,& diftin&c (focio nihilominus, fi opusfue- 
iit,& fi memoria defecerit, etiam fubminifirante) qua?cunq; prarcipua, & 
animaduetfione digna, fecundu m ordinem Monafieriorum per eos vifita- 
torum > adinuenerint,& prarfertim fi fint adhuc corrigeda,& talia, circi qua; 
ob angufiiam temporis, vel alia digna de caufa per eos explicanda, & per 
: Definitorium approbanda procedere nequiuerint, aut difiulerinc . Quae 
* vero exponuntur adhuc non emendata, & punienda, per Scribam annoten- 
tur fummatim , Vel faltem eorum fiat memoria feparatim * Interrogentur 
etiam f pedali ter, ac diligenter ab eis Definitores peruefiigent de regimine 
illorum Priorum , quorum apud Definitorium ex ferutinio Inuentariorum, 
vel aliunde eft legitima mal$ adminiftrationis fufpitio , necnon de officio» , 
qualitatibus, ac moribus cuiuslibet,qui fit apud Definitorium legitime de- 
latus, aut de quo Definitoribus ipfis quoquo pa&o fit dubium , quod deli- 
querit, & prarfertim interrogent circi ea , qux eis apud Definitores oppo- 
.huntur.Tundem interrogent, fi eis aliquid fuppetit,quod pro bono Con- 
gregationis,auteius Monafieriorum, vel perionarum Derihitorio propo- 
nendum,autfubminiflrahdurri videatur. Et quae proponentur confiderA- 
tione digna, annotabuntur quoq; per Scribam feorfim in q^uin cernulo par- 
ticulari . 

335. Expedita Vifitatorumrefatione,adnocari faciat Admodum Reue- 
rendum Patrem Generalem abfolutum , & abeo percunfientur quoq; , an 
aliquid habeat proponendum.vel fubminillrandum , vt lupri . Qui tam- 
quam Pallor oues agnofeens dicat liber e>quid fentiat de quibufuis contin- 
gentibus , acquidoccafione fuac vifitationis annua?, vel offici j in fadorepe- 
-rerit ; Et qu$ ab eo habentur,annotcntur quoq; , & apponantur,vt fupra'. 
•335. Aduocenrur deindd de eorundem mandaro finguli Priores abfolu- 
•Ci,qui ex ordine accedeQtesprrfenteatcedulam i proprij Mona fieri j Mo> 
•nachis fubfcripram,& fidem facientem, quod fingu!o.mefe,& vniuerfaliter 
quolibet anno,& in fine fui regiminis cis capituUritcr rationem de omni- 
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busexpenfis reddiderint fecundum formam, vtcap.ip.numero.ipi. Item 
interrogentur & ipfi,’fi qu$ habent pro bono Congregationis proponenda 
: &c. Et/cribantur,& apponantur,vtfuprd . 

33,7. Tandem, fi fintex illis 5 qui apud Definitorium funt delati, vel de quo 
rum adniiniftratione rationabiliter dubitatur , interrogentur fingulariter 
circa particularia fibi oppofira, aut de quibus dubium eft, vtfupra ; non 
nominando tamen perfpuas.qu® denunciarunt, autinditiafubminiftrarfct, 
fed tantum afferendo» Cum nobis conftct,aut apud nos legitimum fit du- 
bium de tali re &c. Et fi adducanr,quibus legitime excufentur, aut iuftifi. 
centur,dimittanteosabfolutos. Sin minus procedant, ac puniant iuxtit 
OnJinisdffciplinanrwattendentespracfertim , vt omnis occafio mal* admi- 
jiiflfatiopis pr£fcindatur,& de hoc rei , vel rationabiliter fufpe&i ad digni* 
jates,& pfficia, quibusincumbic bonorum adminiftratio, iterum non affu- 
manta?. ; ; 

33^* E* E reshuiufmodi longius expoftulent tempus ad proprias iuftift. 
caciones deducendas, concetjatur,& committantur vel futuro Prcpofito 
.Generali, vel Prioribus eligendis,vtfupra . 

539« Expeditis omnibus Prioribus, vocari iubeant feparatim alios Officia 
•Ie$ y t fuprd delatos, vel inditiatos ,& deinde Monachos fubdito$,fi adfint, 
U contra eos procedant, vtfupra ; Et fi fint abfentes,committanr,vtfupnL 
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- De afficiendis quarta die , fcilicet dtekElione Trapofiti Generalis, 

Triorurrhac ceterorum Officialium Congregationis . 

1 ,1 4 * * , ' . ? / 

14°. F\ Ie Iouis de mane cantetur folemniter Miffa de Spiritu fando, ac 
ea abfoluta pulfctur ad congregandum plenum Capitulum tri- 
bus fignis campanula,& cymbalum per clauftra . Congregatis itdq; omni- 
bus Capitularibus, ac per ordinem fedentibus, admoneat Redor Capituli, 
iim deueniendum cfTe ad eledionem noui Pr^pofiti Generalis,verbifq; , ac 
rationibus efficacibus,& ad perfuadendum opportunis, vel etiam oratione 
particulari, fi expedire videbitur, adhortetur, vtpro tanto munere eum ve- 
lint deligere, qui reuera omnium caput effe mereatur , onufq; ,& audorita- 
tem tant? dignitati debitam fciat,& valeat probe fuftinere,ac eis bene vti. 
£eind<i ad inuocandum fupernum Diuinr Spiritus auxilium decantetur fle- 
xis genibus per Choros altematim Hymnus ; Veni Sande Spirirus &c. ac 
eo abfoluto dicat Redor in tono folito Verfum . Emitte fpiritum ruum,& 
creabuntur, &ccetera, vt in eledione Procuratoris. Poftea perlegatur 
per Scribam fupradidum cap.tf.feff.15. ex Concilio Tridentino deeledio- 
ittbus» & caput 11. ex Staturis in partibus, vbi agit de qualitatibus in Pra> 

R a pofitum 
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pofitum Generalem aflumendorum,fcilicet num.47.& num - 5 *• Et ex Ofc 
dinario hoc eodem cap.num. 145 .& tandem iurent eledores ad eorum co- 
fcientias,fe magis idoneum efl'e eleduros . Cum vero haec quoq; eledio fic 
per formam ferutinij facienda, exhibeantur mox perScribam Rcdori, & 
Definitoribus folia ad numerum vocalium, in quibus fin t per ordinem ma- 
•nu eiufdem Scribae omnium capitularium praefentium nomina digeftajquat 
diftribuantur per cofdem Definitores fingulis,per Scribam ex ordine voca- 
bis, difcifsis proprijs nominibus, admonitis etiam per Redorem , vt quili- 
bet e proprio folio debeat tria eonmrnomina diftrahere,quos in ferutato- 
res pro proxima Pr?pofiti Generalis eledionc intedit eligere . Detradifq; 
predidis nominibus , ac ad prxfcntiam Definitorum in vmam immifsis,& 
extradis, calculatis, ac apertis per Definitores, qui plura adinuenientur ac- 
cepifTe vota gratiofa , publicentur , ac declarentur m fcrutarores t ad prardi- 
dum efftdum eledi . Scrutatoribus autem, vt prardicitur,prareledis,ac ad 
-locum fuperiorem idm confcendentibus , exhibeat Scriba totidem folia, in 
quibus ex ordine, vt Cupri , fint omnium Priprum, qui fcilicet in Capitulo 
proxime renunciarunt , nomina deferipta (eft enim Prarpofitus Generalis 
denumero Priorum tantum idm ex Statutis eligendus ) & diftributis om- 
nibus folijs, iubeat Scrutator fenior, quemlibet ex proprio folio debere 
detrahere illius nomen, quem intendit, & vult in Prxpofitum Generalem «w 
ligere . Accedentcfq; Cinguli ex ordine immittantin vmam, quar aperiatur 
per fcrutatores,& calculatis, apertis > & infpedis praedidis nominibus, qui 
ex eligibilibus plures adinuentus fuerit recepifle voces fauentes , intclliga» 
tur, declaretur, fit, ac publicetur iure in Pnrpofitum Generalem totius no» 
flrx Congregationis eledus. 

«41. Quod fi contingeret, aliquem ex inhabilibus vel ex proprijs Ccn- 
ftitutionibus , vel ipfo iure , vel aliter omnes in fuffragantibus fuperafle* 
habeatur talis eledio inualida , & reuertantur iterum ad alium eli- 
gendum . JEt fi forte per tres vices femper inhabilis excederet, intelligatur 
deinceps, & declaretur eledus , qui ex habilibus plures receperit voces fa- 
uentes, nulla fada comparatione cum inhabilibus . 

242. Quod fi per longum temporis decurfum in huiufmodi eledionis mo- 
do non conuenirent, liceret tum Scrutatoribus orerenus eligentium vota 
finguldriterfcrutari, recipere, & vt in Procuratoris eledionedidumeft, 
procedere . 

243. Publicetur vero , ac omnibus inthimeturprardidaPrarpofiri Gene- 
ralis eledio hunc in modum . Patentibus ianuis loci Capitularis,ac intro» 
mifTo toto Monachorum Conuentu, Scrutator profefsione fenior exurgat, 
& alta voce pronunciet . In nomine Domini noftri I E S V Chrifti Bene- 
didi, Arnen. Anno i Natiuitate eiufdem &c. die Iouis&c. Ego Don ta- 
lis de tali loco Scrutator, ac Arbiter compromiffarius pro eledione Pia» 
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poRti noftri Generalis in hoc noftro Capitulo Generali facienda eledus, 
rigore poteftaris per Statuta noftra,& per iftud venerabile ,‘Capitulum fo- 
cijsmeis D. N. de tali loco, & D.N. de tali loco, & mihi tradita, & per 
cofdcm focios meos,& ex iure , & confuetudine ipfa mihi fpecialiter con- 
ceflar, nomine pradidorum fociorum meorum, totius Capituli , & meo no- 
mino, eligo, & pronuncio in Prepofitum Generalem totius Ordinis, ac Con- 
gregationis noftra Reuerendilsimum in Chrifto Patrem , D. N. de ta- 
li loco; Et iuxta Statutorum noftrorum Apoftolicorum continentiam de- 
claro, eo ipfo eum efle audoritate Apoftolica in Prepofitum pradidu con- 
firmatum. Et ft atim pulfetur omnes campana, ac intonetur in nota folem- 
ni; Te Deum laudamus &c. & deducant ipfumprocefsionaliter, Cruce 
pracedente,ad Ecclefidm,cantantibus, & profequentibus alternatim per 
“Choros pradidum Hymnum . Poftquam ad Ecclefiam peruenerinr , om- 
nibus genuflexis in propnjs fedibus,ac ipfo in fede digniori , ad hoc etiam 
decenter parata, abfoluto Hymno, Definitor profefsione antiquior dicat in 
tonofolico. 

'ty.Saluum fac feruum tuum . ig. Deus meus fperantem in te* 

■ty.Mitteei Dne auxilium de fando, Et de Syon tuere eum . 

i^.Nihil proficiat inimicus ineo. 5:. Et filius iniquitatis non apponat 
,f nocere ei. 

‘Sf. Domine exaudi orationem meam. ig.Et clamor meus ad te veniat* 

"Sf. Dominus vobifeum . Et cum fpiritu tuo; 

Oremus. 

Omnipotens fempiteme Deus, miferere famulo tuo N. Prapofito no- 
ftro, & dirige eum fecundum tuam clementiam in viam /alutis atema, vt 
te donante, tibi placita cupiat, & tota virtute perficiat . Per Chriftum Do- 
minum noftrura. «.Arnen. 

Et ftatim Prapontus per antiquiorem Definitorem errigatur, & ad fedi 
praeparatam deducatur, in qua , dum in fignum audoritatis accepta feder, 
veniant finguli fecundum dignitatis, vel profefsionis ordinem , & ante eum 
genufledentesin fignum reuerentia,& obedientia ei deofculentur manus. 
Quo praftito exurgar,& omnes de Ecclefia fimul recedant . 

»44. Idem eligendi modus feruetur,cum medio tempore ob mortem, vel 
regularem amotionem , aut etiam fpontaneam renunciationem efletelige- 
dus Prapofitus Generalis;hoc tantum immutato , quod ad huiufmodi cle- 
dionem conuenire debent folum Priores, ac Confultores, vt ex Statutis , 8 c 
Breui Grcgorij XIII. EtprfdidifuntperConfultoremprofefsione proue- 
diorem conuocandi . 

245. Ad praeludendas ambientium importunitates, & proftemendos, 
quantum neri poteft, immeritorum hominum conatus, quod fumme his te- 
poribus eft neceflarium , non folum declaramus fingulos Congregationis 

noftrj 



noflrae Religiofos,qui pro obtinendis in ipfa Congregatione dignitatibus,' 
-muneribus, vel officijs litteras commendaticias, fauores,gratias,vel preces 
i quibufcunq; perfonis , tam Ecclefiallicis > quam f^cularibus cuiulcunq; 
gradus, fla tus* conditionis, & praeeminentia mendicare , ?ut requirere im- 
mediate , ve! mediate , aut alias ab ipfis.etiam non requifitis , fed fponte 
-omnino dclacis,quoquomodo v tiaufi rivrint , Ex I rtui Greg. X 1 JI. Dat. 
die 25. Apri'is ,1593. omnibus, &:quibulcunq;dignitatibus^fif:,ijs, & mty. 
ncribus,&alijsquibuslibetoncribus,& honoribus ipfius Religionis per eos 
obtentis,necnon voce adiua,& pafsina priuatos,& ad illa, ac alia qugtunq; 
deinceps obtinenda perpetuo inhabiles , & incapaces , abfq; alia declarji- 
tione,fed tantummodo ex ipfa litterarpm,fauorum, gratiarum, & precujn, 
etiam oretenus porredarum huiufmodi probatione exili ere eo ipfo ; Veru 
-etiam eos excommunicationi eo ipfo fubmittimus , a qua tantum per Prx- 
pofitum Generalem pofsint abfolui,nec nifi fada prius refignationc digni- 
tatis, vel officij hac arte affecuti , vel procurati , vel fi aflequi nequiuerint , 
nifiabhisdefiflant,&pccnitusfeamoueant. ^ 

24 6 . . Ex parte fecunda O tdinarij veter is cap.4-prohibemur omnino, in 
Cogregatione Vipariuro generalem ordinarium, vel Prouinciales inflitue- 
te,vel Capitula Prouincialia habere, quia tolleretur vnitas Congregatio^ 
nis ; Probatae tamen confuetudini inhaerentes declaramus, per hoc non pro- 
hiberi, quin Prfpofitus Generalis, dum extra partes Lombardia? degit, pcf- 
fit,& debeat Yicegeneralemavel eius loeumtenentem , cum au&oritate fo- 
lit 3 ,vel fibi beneuifa,pro co tantunuempore inftituere, qui in fui abfentia 
-*ius vices fullineat* , t . ».• , . 1 - 

247» Eodem die a prandio, congregatis iterum Definitoribus , ac Rfcue- 
-jendifsimo Generali Prarpofito, eligantur pro fingulis Monaflerijs fecundu 
Monafleriorum ordinem Priores hoc modo. Adhortatis omnibus per Pr?- 
poficum ad prouidendum de optimis, ac idoneis palioribus , jc praekdis 
rap.tf feflf. 15. de eledionibusex Concil.Tridcntino>& tap.i 1. ex Statutis, 
vbi de qualitatibus in Priores eligendorum num. 49. & ex hoc eodem cap. 
fuperius num, 245 . praeli itoq; iuramenro per 011 nes, de magis idoneis iux- 
t d confcientiam eligendis , incipiant eligere Priorem pro Monafierio Ho- 
fpitaletti (ad quod officium, vt communiter, iuxta diu obferuata m confue- 
tudinem,&ad praefeindendasdifeordiarum radices afiuniatur Praepofitus 
Generalis ) hunc in modum . Singuli feparatim deferibant in fchcdula no- 
men illius,quem intendunt, ac volunt in Prioretp talis Monaftcrijcligere,& 
fchedulas ordinatim immittant in vmam ad pratfentiam Prarpofiti , ac De- 
finitonim . Quae deinde extrahantur, & infpiciantur, & qui plures habue- 
* jit fchedulas gratiofas» ille intelligatu6& Gceo ipfo in Priorem ralis Mo- 
nafterij eledus . Deinde eligatur eodem pafto Prior pro Monafterio San- 
Ai Alexii dc Vrbe»& poftea ruccefsiufc reliqui. Quas quidem cledionei 
• . ' “ Scriba 
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D.Hieronymi. Cap.25. 13:5 

Scriba Capituli diligenter annotet , & apponat in libroaduum Capitnla- 
rium,vtfupr£, ac etiam Carhalogum fingulorum Priorum cledorum confi- 
ciat,per Pra.pofitum,& ipfummet Scribam fublcribencum,&: advaluaslo- 
’ ci Capitularis } vt eundis innotefeant, deinceps affigendum, ac (chedul$ ipfc 
• comburantur . ’ i 

»48. Deindd per Prarpofitum Generalem proponatur eligendus in Pro- 
curatorem Generalem totius Congregationis incuria Romana, & vt com- 
muniter, ac ad cuitandas difeordias, & etiam vr tx Statutis , proponatur, 
at*t]uc eligatur qui fuerit alTumptus in Priorem MonafterijSandi Alexij de 
Vrbe. Eligatur autem hoc pado. Poftquim per Pracpofitum fuerit, vt 
fupri,propofitus, habeatur vnm cum pluribus pilulis ligneis, albi , ac nigri 
-coJoris,& cuilibet Definitorum dentur duc ex prxdidis pilulis,tiltefaalba, 
& altera nigra. Et qui voluerit in eledione fauere, exhibebit pilulam albi; 
<jni vero renuerit, nigram ; Et pofteaquam fin'guli ordinarim iramiflerint 
lingulas pilulas in vrnam defuper coopertam >> >ex trahantur ad prarfentiam 
Pr*pofiti,& Definitorum, & fi plures receperit albas, mtclligatur»& fit ad 
predidumOfficium eledus . Sin verd plures dTentnigr* , iatm eflet repro- 
batus, & alter per Pracpofitum proponendus , ac vt fupradigendus . 

J49. Ad cius officium pertineat, pro bono, ac exiftinaationc Congre- 
gationis, cum opus fuerit, adautesllluftriir. Cardinalis'Protedroris, «c 
alioru m Procerum in curia Romana e(fe, ibidem omnes lites, eunda nego- 
tia, tim publica Congregationis ex pr^feripto Pr*^>ofiti Generalis , quam 
particularia Monafteriorum ad inftantiam Priorum, ac eorum Capituloru 
tradare,profequ i ,& concludere ; Et ideo prohibemus diftride , fub pcena 
perpetuae priuationis vocis adiu?,& pafsiuar,Prioribus>& omnibus confen- 
tietibus,neinpraedida curia nomine cuiufuis alius infticuatur Procurator, 
nifi de confcniu,& exprefia Pr? pofiti Generalis licentia . Ac vtatur figiHo. 
paruo Congregationis , cum figura fcilicet Diui Patris Hieronymi Mona» 
chali, his litteris circundata. Monachorum Eremitarum Diui Hieronymi 
Procurator generalis. Et fiat ei mandatum procur? nomine totius Con- 
gregationis ad fingulorum Monafteriorum, & locorum noftrorum, ac per- 
fonarum negotia tradanda,profequenda,&'c6dudenda in curia Romana, 
coram quamcunq; perfonam,& quamlibet Congregationem, ac quodlibet 
officium, & ad lires in amplifsima forma, rogatum, & aditatum , ad magis 
fidem faciendam, per publicum notarium , quod apud fe confcruet , exhi- 
bendum, quottefeunq^opus fuerit. % 

«50. Eligantur etiam eodem pado feorfum duo Depofirarif, quibus vn£ 
cum Prarpofico Generali cura debet incumbere Capfe communis, fet» D<$- 
pofitari* Congregationis, qui vt communiter refidere debent in Monafte- 
rio Prarpofiti ; Et hac de caufa volumus quoque poflfe per Dietam , feti per 
Prarpohtumcum Confultoribus mutari , aede nouo alios eligi . Quorum. 

*■ • - etiam. 
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etiam officium erit claues diuerfae clauaturae , quibus praedida capfa obfe ~ 
rari debet , apud fe cu/todire, & dum pecunix pro Congregationis vfu ex- 
trahuntur, aut immittuntur, prxfentes elle, ac expenfarum notas , vtfupra* 
/adirum diligenter examinare, ac approbare, & fubfcribere,anrequisi 
in libris Magiitralibus referimur ; Et de omnibus tempore Capituli Ge- 
neralis vna cum Prfpofito Generali rationem reddere . 

15 1. Eligantur etiam eundem in modum quatuor Vifitatores, quorum 
duo digniores , vt ex Statutis, fint de Priorum numero; aevificent Mona- 
fteria fibiper Capitulum Generale, vel Prepofitum afsignanda, faltem fin- 
golo triennio , vel etiam fingulo anno ad difpofitionem, vt ibidem. Et 
etiam ad minus fingulo triennio per bine* ex cis , vel vnum eorum cuq» 
.l^pofiro Generali,vificenturquoqueMonafteriaextrd Prouinciam Lom- 
bardiat pofita ; • : j . -i> 

15 a. Eligantur quoque fimiliter fex Confultoces, qui Prxpofito Genera^ 
li in rebus arduis, ac magni momenti tradandis decidendis afsiftanr» 
confulant ,&vota fua,cum opus erit, exhibeant. Incelligantur tan\en 
negotia per Confultorium in eam partem decifa , in quam conueneric 
maior pars Coofultorum , etiam fi non fint duar ex tribus, vel etiam fi con- 
currerit tantum medietas , dummodd ex ea parte fit votum Pripofiti Ge- 
neralis . Confultores autem extri partes Lombardix non afsignentur , vt 
vocati i Prarpofito Generali pofsintprxfloadefle, •> :•< " * . . 

153. Eligatur etiam fecundum eandem formam Magifter Nouitiorum, 
attentis qualitatibus , vt ex Statutis , quas omnes , quantum fieri poteft , 
in eo defideramus, prxfercira vero morum , ac vitae integritatem. 

254. Deputentur etiam , & eligantur eodem pado, iuxtaconftitucio- 
.nem fcelicis recordationis Sixti Quinti fub Dat. Romxfextokal. Decem- 
Ibris Pontificatus fui anno tertio, tres Prioresex vicinioribus Monaftcrio 
Pr^pofiti Generalis, ad admittendos extri celebrationem Capituli Gene,- 
rali$,& Diet? ad habitum noftrum qui poft f catis annum. 16. pro feruir 
tioChorieruntrecipiendi. . . , # 

255; Eligantur demum,ac deputentur, iuxta Confticutionem Clementis 
Odaui,duo graues,ac periri Monachi pro fingula Prouincia,qui cxaminec 
in Ledores aflumendos, ad mittendos ad praedicationem verbi Dei , pro- 
mouendos ad Dodoratus gradum , ad curam animarum , & eriam ad or- 
dines f aeros, ac de eorum fufficienti peritia fidem faciant. Quasomnes 
elediones diligens Scriba ex ordine deferibat, & regiftretvtfupri . Ac in 
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Be efficiendis quinta die ,fcilicet de elcftione Officialium Mona fler iorum ; 

>Ac de ordinationibus pro bono Congregationis f aciendis. 

ajtf* Ie Veneris de mane,pofi celebratam Miflbm capitu!arem,con* 
gregaris iterum, vtfupri, Definitoribus, iubeant ad Dcfinito- 
tium accerfirifingulos Priores recenter eleftos , qui ex ordine accedentes 
exhibeant cedulam eorum,quos petunt,& cupiunt fibi in officiales afsigna- 
ri,hoc tamen feiuato,qudd pro finguloofficiali , hoc efi tam pro Vicario, 
quam pro Oeconomo nominent faltemtres. Acceptis omnibus ccdulis, 
habeant Definitores paratum cathalogum omnium Sacerdotu,eis per Scri- 
bam opportune fubminiftratum,cx quo fimul conferentes extrahat , & eli- 
gant eos, qui funt habiles fingulo officio, deferibentes ex vna pane qui 
funt habiles magis ad Vicariarum, & ex alia qui magis ad Oeconomatum; 
quamuis nihil prohibeat, quin ifdem,fi ad vtrunq; fuerit habilis , pofsit in 
numero horum , & illorum collocari : Attendentes , vt habeant in primis 
qualitates pro talibus muneribus ex Statutis pr^feriptas, ac fun&ionibus 
praedirorum officiorum fint habiles, & in ipfis, & circa ipfa alias non fue- 
rint notabiliter delinquentes . His difcufsis deueniant iam ad ele&ionem 
officialium pro fingulo Monafierio. Perlegatur itaiq; cap.6.fefT.25.deele- 
rionibus,Concilij Tridentini,de qualitatibus ad huiufmodi officia eligen- 
dorum ex Statutis cap. 1 1. num.50. prxfteturq; per fingulos ele&ores" iu- 
ramentum,qu6d magis idoneos eligenc Er deinde proponantur per Prx- 
pofitum finguli Officiales pro fingulo Monafierio, fecundum ordinem Mo- 
uafleriorum,8cOfficialium,fcilicet primo aliquis ad Vicariatum Monafie- 
rij Hofpitaletti . Secundo alius ad Oeconomatum eiufdcm . Tertio alius 
ad Subceconomatum eiufdcm. Deinde alius ad Vicariatum Monafierij 
Sanfti Alexij de Vrbe,& poftei almsad Oeconomatum eiufdem Mona- 
flerij,& fic fuccefsiud fiat de ali js Officialibus cocterorum Monaficriorum. 
Et in fingula eleftione dentur fuflragia per pilulas, vtfupra . In proponei - 
dis autem ad pr$di&a officia, quantum in Domino pofTumus , adhortan ur 
Prxpofitum Generalem, vt magis habiles, dignos, & fufficienres preponar, 
& fi fin£ prxiuditio Monaficriorum , & periculo fcandali. vel alterius mali 
euentus,quod eiusprudentix , & confcienrix dimittimus determinandum, 
fieri potefi, annuar, ac faueat petitionibus Priorum , & conetur femper , v t 
habeant fuas familias, quantum fieri potefi, pacatas, & fibi obfeqnentes . 
Et fi ifdem a' pluribus Prioribus petatur pro Officiali , annuatur dignior/. 
Vel magisjndigenti,vel potiori ratione poftulanti,ad iudicium, vt fupra . 
157. Eadem die a prandio iterum congregentur ad Ordinationes, fi opus 
fuerit, pro bono Congregationis, & Mona fieri orum faciendas . Ac. primo- 
1 .. $ diligenter . 
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diligenter penfatis,&: iimu! colaris, ac difct»(sis,qui£ per Prarpofitum Gene^ 
ralem abfolutum, Vifitatores,ac Priores, & etiam Procuratores fuerutpro 
pofica, determinent, fi qua? circa ea funt ordinanda . Deinde propopar«Pr£- 
pofitus Generahs,fi qu? alia ipfe exiftitnat expedirent inordinationes in- 
ducantur, ac deinceps idem reliqui Definitores efficiant. Ad fingulorum 
aucem propofitionem,fi resverfetur in dubio, difeutiatur prius, gn fitfuffta 
gijs fupponenda,hoccfi quilibet proferat fuas rationes, & fundameta, qui- 
fius perfundetur effe,vcl non eflfe futfragijs committendam, & fi maior paes 
£onwenerir,fupponatur,fin minus repudietur . Si autem erit euidentis cer- 
titudinis, & vtilitatis,abfo!ute futfragijs fupponatur . 

^58. Nihil tamen in Ordinationem deince ps cranfeatnifi approbetur faU 
Xem pqr tot fuffragia,qu£ conitituanc duas ex tribus partibus omnium De- 
finitorum . Sicut etiam nihil per Capitulum Generale ordinatum volumus 
pofie.in Ordinario retfcrri,ac inrer nos vim legis, & praecepti irrefragabilis 
recipere, ni(i per tria Capitula Generalia fuccefsiua approbetur , ac per to* 
|y m jd temporis decudum fuerit fine intermifsione in pradica pofitum . 
Incqrfm tamen oblenietur, ac inter Ordinationes in cedula capitulari refe- 
Xatur^vX in praxi pofsit induci, vt etiam ex Statutis cap.S. 

25 P* Inter ccecera aurem proponatur per Praepofitum Generalem locus» 
in qno .Capitulum Generale proximi futurum erit habendum, & circi hoc 
quoq; fiat Decretum , feti Ordinatio inter reliquasin cedula capitulari in- 
ferenda. 

160. Si quid etiam erit per Definitorium circa aliquod Monafterium par- 
ticulare determinandum, difeutiatur , ac determinetur eodem pado ; non 
tamen jp cedula capitulari, fed inter adus capitulares referatur; Ac deter- 
Dpnata extrahantur per Scribam, & dentur proprijs Priori bus»vtexequtio- 
Didenwndeiuur.cum opportunis przceptis . 
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toe efficiendis fexta d.t fcilicet de Deputationibus Motuiclxmtm>& affigns- 
t i on ibus familiarum in fm gulis Monajmtjs , 


Te Sabbati , pr^mifia capitulari Mifla, congregenturDefinitores 
pro deputationibus Monachorum, A: fratrum, ac accommoda- 
* lionibus familiarum in vnoquoq; Monafterio faciendis. £t primo quili- 
bet Prior cis exhibeat notam omnium , qui in eius Monalterio ant<* Capi- 
tulum erant afsignati,ac alteram notam eorum, quos ipfie ma!eret,& cupe- 
ret.fibi in fubdiros cpncedi . Ac deinde habeant Definitores alteramnori» 
petitionum Monachorum;noo tamen admittant indiftind^ petitiones cu- 
itfiouq» ,icd mmim digmurum^bcncmcritoruin^ iuitis dccaufis poilw- 

Untium 
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lantium . Habeant ddniq; etiam notam omnium Mohafleriorum,'cum nu4 
mero perfonarum cuicunq; eorum per Capitulum Generale iam prarfixo* 
ad quam a(picienres,& fecundum eam hanc a&ionem dirigentes , colatfs 
ceteris notis adinuicem, extrahant , & accommodent cuiq; Monaflerio ta- 
icatam familiam, vel faltein non excedentem, proponeh re femper Prarpofito 
Generali. Attendentes tamen, vt pro qualitate Monafleriorvm afsignetur 
fafficiens’mimerosSaceYdotum,Clericorum,&Comierforum,feu Comihlf- 
forum,auc Oblatorum inferuientium . Et vt adolcfcentiores,quahtilm fie* 
ri potefl,afsignenrur,& teneantur in Monaflerijs Aridioris obfcrtiantiaf/in 
quibtrtnihilominusetiarn ad *dificationemexifianr aliquot feniofes, 8£ 
grauiores. Et vt ij,qui Audijscum frndu incumbunt, afsighentur in loCif 
ad itfdeputatis . Et vt tandem ad fubleuandum onus reginrtihis Superioris 
bas , &f atlcohfolirionem fubditofum,cuiri in petitionibus conueniunr, aitt 
nitatur,nifi adfit catifa rdciofiabili^ repugnans. Et multd niagi$,fi quis be* 
nemeritud Monachus, poflqtiam ifi muhtfribuS, 8 ? offici jS maioribus Con- 
gregationi diti cum laude inferufcrit,vt £ laboribus cuin bona quiete iarf 
fnperfedftat,in aliqUOMohxfVerio petierit afsigndri . 
x6i. Si autem ifdtm a diuerfiS PrioribuS petat‘Uf,vel frt petitionibiis currf 
pluribus conueniat, detur potiUs digniori , Vel magis indigenti , vel potibrf 
rariontf poflulanti,vt fupra . 

arfj. Scandalofi,fcdinofi,& difcoIi,qui vt communiter ab omnibus repoS 
diantur,teneanturin Monaflerijs maioribus fub Superioribus rigidis, & iflf 
Aridiori claufura,fi ird Prarpofito expedire videatur, vel in Monaflerijs fo» 
litarijs.ad arbitrium, vt fupri . 

154 . In omnibus vero prardidis fletui* nihilominus fimpliciter iudicio, 8t 
determinationi Prarpofiti,& Definitorum, ficut tempore celebrationis Die^ 
tat Prarpofici, & Confultorum,acexrriprardida tempora folius Prarpofitt 
Generalis;iuxta enim inueteraram Congregationis confuetudinem in ma- 
nu, & eoru ti difpofitione relinquimus praedidas afsignationes, & mutatio- 
rfes facididas, adhortando, vt fupri . 

rds. Eadeni die £ prandio ad idem congregentur. Ac poftqudm prrf- 
didas M6^afteriorum,& familiarum accommodationes perfecerint, relin- 
quant in manibus Scriba? earum copiam } iuxti ordinem Mona Aer iorum 
di Aindam,d iniungentes, vt i£m cartam capitularem, ordinationes in Ca- 
pitulo fadas, Superiorum, ac Officialium elediones , & Monaclmrum, ac 
Fratrum afsignationes' cxptinientcrU ifl forma confueta, vt infri , diftin- 
fixit&aa&ti. 
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CjiTrTXXrill.' 

De efficiendis feptima dicfcilicet de pecuniarum taxationibus per Dcfinitorium 
faciendis ; Et de litteris Bencfaftorijs , ac Decretis 
4 alienandi, permutandi ,&c. concedendis . 

• > V * ' « ' » • * . * • • M* * # 3 i '* * 1 4 I 

166. ¥"% Te Dominico iterum congregentur . Ec determinatis alijs.fi qux 
\J determinanda fupererunc, taxent fingulis Monafterijs pecunia- 
rum quantitatem, per ea, ac eorum Priores occalione expenfarum nomine 
totius Congregationis in Romana curia, vel alibi effectarum, exfoluedam, 
qux non folent per communem Depofitariam exfolui . Prxfcribant etiam 
quantitatem integrandam Monaficrio, in quo celebratum eft Capirulum, 
ob expenfas occafione eiufdem Capituli fa&as . Et accerfitis fingulis Prio- 
ribus iubeant,vt ftatim eas perfoluant i Quibus etiam tunc debebunt co- 
fignari figilla,inuentaria,& pecunix propriorum Monafteriorum,fi qux per 
Procuratores initio Capituli fuerint depofitarx . 

267. Determinent etiam , fi opus fuerit , circa pecunias per Monaftcria 
folita Depofirarix fubminiftrandas,videlicet de quantitate, qux augeatur, 
ac imminuatur fecundum expenfarum decurrentium quantitatem; Ac ctia 
coeteris Monafterijs imponatur particularis portio, detrafto tamen Mona- 
chorum numero, fi aliter non polsint fuftinerc; Vel aliter prouidearur, pro- 
ut ipfis Definitoribus magis opportunum videbitur. 

258. Proponant etia m,& definiant , an aliquibus concedendx fint litterx 
Benefadorix,quxtamennonconcedantur,nifi valde de Congrtgatione 
nolira bcnemcritis,acei bcneafE&is. Et an prxftandus fitconfenfus,.vcl 
interponendum Decretum pro venditionibus, permutationibus, aut aliena- 
tionibus bonorum immobilium Congregationis, aut Monafieriorum . Qui 
non detur, nifi huiufmodicontraftusfitincuidentcm, & certam Monaftc- 
riorum vtil itatem, fecundum formam, vt infra . 

25 «?. Foma litterarum benefidoriarum eft. NosD.N. Prxpofitus 
Ceneralis Congregationis Monachorum Eremitarum Diui Hieronymi, ce- 
teriq; D finitores in noliro Capitulo Generali congregati , nobili, ac fa- 
pienti viro Domino N. de N. ac nobili matronx . C. P. eius vxori,& coru- 
dem iugalium vcriufq; fexus filijsfalutem , veramqi in Domino charitate . 
; Etfi lex Diuinxcharitatisvniuerfalitcr omnibus nos reddat affe&os,&: 
debitores ; Illis tamen, quoi u officijs, & beneficentia maiorem ergd Con- 
gregationem noftram in dies experimur animi propcnfion$m,perampliu8 
efficit deditos, & maiorem cogit repehendere gratiam. Veftris itaq; ex- 
pofcenribus meritis, petitioni veftrx hac de caufa nobis expofitx incli- 
nati , au&orirate, qua ex officio noftro fungimur, nomine noftto , totiufq; 
nollrx CongregatioaiS|harum perpetuo valiturarum ferie vos > & quemfc 
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. betveftrum in charitatis vinculo compledentes, in Confratrumnoftrontfn 
numero admittimus, ac fufcipimus; Vtq; omnium Orationum, Miflarum, 
Diuinorum officiorum, deuotionum, meditationum, contemplationum, sa- 
darumledionum, piarum lachry marum, eleemofynarum, ieiuniorum, ab- 
ft inentiarum,difciplinarum, vigiliarum, carnis macerationum, obedientia- 
rum,obferuaiiarum,c$rerorumq; omnium bonorum operum, quat per Mo- 
nachos, vel Fratres totius noftra: Congregationis Diuina clementia in tom 
muni, vel particulari operari dignabitur, communionem,ac liberalifsimam 
participitionem libenter in vita pariter,& morte,fc poft mortem, imparti- 

mur, ac concedimus . Addentes, quod cum obitus vefter , vel alicuius vc- 
ftrumfquem Dcusfoelicem indulgeatj ad aures noftras, aut noft rorum 
fuccertorum pcruencritjpervniuerfum Ordinem noftrum particularia pro 
animabus veftris futfragia fieri mandabimus . In quorum fidem , & teli i— 
monium hafce noltras fieri , folitoq; officij noftri figillo muniri mandaui- 

mus . Dat. iti Monafterio N. Die menfis anni 3c 

fubfcribatur per Prarpofitum Generalem . 

270. Exemplum Decreti interponendi pro alienationibus , vel permuta- 
tionibus bouomm immobilium eft . Nos D. N. Congregationis Mo- 
nachorum Eremitarum Diui Hieronymi Prapofitus Generalis , coeteriq; 
t)efinicores in Monafterio San&i . N. pro Capituli noftri Generalis cele- 
bratione congregari,diledis in Chrifto patribus Priori, Monachis, & Capi- 
tulo Monafterij noflri Sandi . N. falutem , veramq; in Domino chariratc 
&c. Nuper nobis exponi feciftis,Monafterium veftrum habere quan- 
dam portionem tcrr$ arratoriar , arborat^ , vel praciuar,in territorio . &c. 
perticarum viginri,velcirca cui coh^ret a mane,a fero, a meridie, & a nulla 
hora &c. faluis &c. quae fi in alias terras ceteris eiufdem Monafterij terris 
vicinior s, vel &c. permutarctur,aut alias venderetur, in maiorem , & cui- 
dencem didi Monafterij cederet vtilicatem,fuper quibus licentiam a nobis 
prouide poftulaftis . Nos igitur, qui cx crediti nobis officij debito omniu, 
& fingulorum noftra: Congregationis Monafteriorum,& locorum profedi- 
bus non folum fpiricualibus.veriimctiam temporalibus , fine quibus fpiri- 
tualia (ubfiftere non polluar, quantum poflumus, libenter confuiimus, per- 
mutandi didam portione terra: in alias terras, vel alia bona immobilia, fcu 
etiam vendendi, dummodo practium inde proueniens in aliorum bonorum 
immobilium emptionem totaliter conuertatur, harum ferie,quamiim cx ot' 
ficij noftri, ac priuilegiorum noftrorum audoritate nobis concerta portu- 
mus, rebus fic liantibus, facultatem impartimur, proprardidaq; bouorura 
permutatione, feii venditione audwritatem,& Decretum noftrum inrcrpo- 
nimuSjaccedente tamen etiam maiori s,& fanioris partis veftri Capituli li- 
bero confenfu, triplici tradatu confirmato, ac prathabito certo peritorum 
iudicio,quod cootradus cedac ia maiorem , ac cuidencem , vt prxdicirur, 
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vtilicatem/eruatifq; de iure feruandis.fuper quibus cohfcientiam vefTrarl 
oneramus . In quorum fidem» & teflimonium pfatfentCs per infrafcriptuni 
Cancellarium nollrum fieri, & offici) nofiri figillo muniri iufsimus,manuq; 
noftra fubfcripfimus . Dar. in Mona fler io N. Die&c.& fubfcribatnrper 
Prarpofitum Generalem, ac eius Cancellarium de more. 

171. Prardifl* litrer* , & facultates rcmpore Capituli concedantur peif 
Pr*pofitum,& Definitores; tempore Dieraf per Prarpofitum^ConfultOTCs; 
«Ctr i prwhda tempora per Prarpofitum folUm i 

C^tVFT.XXtX. 

tt if ciendis oBamt die , fcilictt de C arta capitulari pnblrd perlegendi ] 1 
at abfolutiotit Capitali Generalis . 

* 7 *- TVTeLun* celebrata diluculo MifTa de Sdrtflirsima Trinitate a<f 
gratias agendas , pulfetui 4 ad congregandum Capitulum fo-N 
lemniter,& congregatis omnibus etiam non vocalibus' in loco folito , pef 
Scribam exhibeatur Patribus Definitoribus Carta capitularis iim dioe- 
fta',& dtfpofita,vt infra‘,imm6 Copiar fufficierttCs ad riiimrru Monafterioru» 
per proprios Priores procurahda-,qUas PrarpoficuS,& Definitores finguli ei 
orihne fubfcribant, ac roborentur figillo maiori Congregationis, & ctianV 
itianu ipfius Scribar . 

277. v Tenor autem Carra! Capitularis hifc Crit. In Noniine Domini, A ib. 
Harfunr Defi'iici6nes,Ordinationes,& afsignationes Capituli noflri Gene- 
ralis celebrari de anno pr^fenti&c. in Monaflerio &c. cerpti videlicet fub’ 
die &c. prarferttis^anni &:c.& finiendi hodierno die &c. eiufdem menfis , Sc 
anni. 

. Primo confirmamus, approbamus, & quatenus opus fit, innonatntis om- 
nes,& quafcUnq; Ordinationes ab hinc retro in Capitulis noflris Gerierali- 
buS,& Die'tis fa£fas,vel tales, & rales,vel oimcspnrter talehi,&: talem &c. k ‘ 
dummodorion aduerfenrur facris Canonibus, Nummorum Pontificum, vel 
Sacrt)rum,ac approbatorum Conciliorum generalium Decrecis, aut Statu- 
ris noflris Apoflolicis denuA confirmatis; f?t mandamus fiib pernis in eif- 
dem contentis , ac maioribus arbitrio Reiierehdifsimi Prapofiti Generalis 
ihfligendiSjVt ij,ad quos fDe&at,vel pro tempore fpe£fabit,omni diligentia 
eas v na cum infraferiptis ih pradenti noflro Capitulo Generali fatfis ob- ; 
feVuent,ac obferuari faciant ;ob idq; Priores flarim ac ad proptia Mona- 
fteria applicuerint , Capitulariref perlegi curent . 

' Secundo ordinamus &c.vc 1 mandamus &c.vt in que >libet Congregatio^ 
msnoflnr Monaflerio pro confeniatibne Summi Pontificis, ac totius flatiiS 1 
EcclcIiafUci dicantuf tot Miffc ficcE pto Conferuationc UIuftrifsiritiDardis 
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f£ii$ Pcotc&nris tot &c. pro confcruatione Impera coxis, Regis Hifpania* 
fum,Cf£Cerorumq; Principuw Catholicorum , ac totius fta tus temporali* 
tot Scc. Pro Frarnbus,ac bencftuStoribus Congregationis defundis tot &c. 

Er fi accurrar >pro cali,vel tali cor&c. mandamufq; pervniuerfam noitxam 
Cnogfcgatiooem cales,vel tales orationes ad talem, vel talem dfedumiic- 
U &c. 

Deinde ponantur per ordinem ordinationes cultum Diuinum , ac fpiri*. 
tualium minifterium concernentes, & pofiei quar ad temporalium admini- 
fitationem pertinent; Ac tandem vJtimo loco addantur clediones Officia- 
4 tun,& Monachorum afsignationcs hoc modo . 

peroura circi Superiorum , & Officialium elediones', & Monachorum, 
ac Fratrum afsignacioues fic dilponimus. Primo Reuerendifsimum Pa- 
trem D. N. inprarftnti nollro Capitulo Cenerali in Pr^pofitum Generale 
totius uoft rac Congregationis, ac Ordinis canonici , ac rit£ e ledum , pu- 
blicatum,^ recepcum eligimus , & afsignamus in Priore Monatterii iftius 
§andi Petri de HofpitalcttoLaudenfis &c. In Vicarium aufdem Mona» 
fterij D N. in Oeconomum D. N. in Subceconomum D.N. In Conuentua- 
les vero Don &c. & ponantur ligillatim per ordinem , primo Sacerdotes, 
fecundo Clerici profcfsi , tertio Nouitij, quarto Conuerfi , Commifsi , §c 
Oblati, fn Ptiqr.em vero Mpuaiterij Sadorum Bomfacij,& Alexij de Vrbc 
Rcuerendum Don &c. In cius Vicarium Don &c. In Oeconomum &c. Iri 
conuentuales vero &c.&fic fiat de fingulis Monafierijs fecundum illorum 
ordinem . Deinde ponantur ccetcri Officiales, & graduati hoc modo . Ia 
Procuratorem vero Generalem totius Congregationis in curia Romana 
Reuerendum Don &c. In Vifitatores pr^didac Congregationis Reueren- 
dos D. N. & D.N. &c. In Confultores ReuerendifsimiPrarpofiti Generalis 
Reucrendos DD. &c. In Depofitariosnoftrar Congregationis Reuerendos 
DD.&c. In Magiltrum Nouitiorum Patrem Don &c. In examinatores pro 
admittendis ad pr^dicationem verbi Dei , curam animarum, confefsioncs, 

& ordines, officium ledoris Reuerendos DD. &c.pro partibus Lombar- 
DD.&c. pro Prouincia Romana . Pro admittendis ad habitum no- 
ftrum, qui excefferunt aetatis annuum 16. cum Reuerendifsimo Prarpofito 
Generali Reuerendum Patrem Priorem talis Monafterij , ac talis , & talis 
&c. Mandamufq; in virtute fandar obedientiar , & fub excommunicationis 
poena, & alijs poenis Reucrendirsimo Prarpofito arbitra rijs, omni bus,& fin» 
gulis perfonis fupradidis,v t officia huiufmodi fine aliqua mora,excufatio* 
ne, vel reclamatione tamquam boniobedientes, ac filij humiles acceptenr, 

A: eadem, prone tenentur, debite exequantur. Ad laudem Omnipotentis 
Dci,quiefi benedidus in farcula. Dat. in prardido Monafterio &c. Die, 
mente A anno fupraferipris . 

?74* Supradidis igitur capitularibufrac eundis, vtprsr dici cur congrega- 
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tis.&cx ordine Pedentibus, fcilicet Reuerendifsimo Prarpofico Generali irt' 
capi re, & Patribus Definitoribus , ac Prioribus fecundum Monafieriorun» 
ordinem hinc inde apud cum,3& deinceps reliquis graduatis; Scriba ad mi- 
d.itum Prarpofiti alca,& intelligibili voce, eundis attenti audientibus,pen* 
legat Cartamcapitularem . Qua per leda , Ptarpofitus irerfim orerenus ifW 
nouet prarceptum de acceptandis, prompteq; exequendis otficijs , mur.eri- 
bus,& obedientijsper Capitulum Generale iniu 'dis ; Itibeatqj vt quam- 
primum ad propria Monatteria , acafsignatas depurariones finguli acce- 
dant . Etadhortetur,vtorationes,&Miirartamproviuis, qua'm pro de- 
fundis per Capitulum Generale afsignata? dic5tur,3c tam in communibus, 
quam priuatis fuffi agijs habeatur particularis , & frequens memoria Con- 
gregationis, cius Praelatorum, Fratrum,acbenefadorum . 

»75* His peradis, omnes genuflexi dicant, Confiteor &c. & detur abfo- 
lutio generalis per Prarpofitum in forma confuera dicendo , Mifereatur ve- 
ftri &c. Indulgentiam &c. Et ftatimerredi procedant procefsionaliter 
bini,& bini ad Ecclefiam, laudem Deo dantes , & dicentes altematim per 
Choros pfalmum . Laudate Dominum de coelis &c. ac eo finito, dum fune 
omnes in Ecclelia genufkxi,dica tur per Prarpofitum . 

,V \ ) , ,, |/ • ’ \ ■-* • ' i*l »•* 
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St • Benediotfnus Patrem, & Filium, «. Laudemus,& fuperexaltemus eum 

cum Sari£t$ fpiritu . in faecula . 

1^. Sit nomen Domini benedidum. p. Ex hoc nunc,& vfq; in fjrculum . 

^.Domine exaudi Vationem mcam.^.Etclamor meus ad te veniat, 

1^«DominusvobifcukR. k. Et cum fpiritu tuo. 1 

Oremus . 

- • onr* > O * 1 't ii r.^1 rj GC! «obnn ; > ' Jt * 

Adionesnoftra$,qua?fumus Domine , afpirando pryueni, & adiurando 
profequere,vt eunda noftra oratio,& operatio a ce lempt r incipiar, & per 
te carpta finiatur . . , \ 

Omnipotens fempiteme Deus,miferere famulis tuis, & dirige eos fe-> 
eundum ruam dementiam in vi 3 m fa lutis a: rem*, vt te donante /tibi placi- 
ta cupiant, & tora virtute perficiant . Per Chriftum Dominum noli rum . > 

Arnen . i ‘ . , 

176 . Er ficdiflbluaturCapitulum, 8 cnulladeincepsremaneat Definito- » 
ribuspoteftas.nifi ad faciendum in principio Capituli generalis fubfequen-: 
tis , qu* prenarrata funt. Si amem negotiorum cumulus, aut difficultas 1 
cogeret , vt Capitulum per plurcs dies protraheretur , autordo dierum, & 
Icfsionum expofitus variaretur , vel fefsiones multiplicarentur , hoc mini»t 
me prohibemus. Sicut nec etiam , quod dignis de caufis citius perficimur - 1 
nr i 
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De forma tenenda in habendis Dictis ,fcu Congregationibus annualibus 
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178. r\ Ieta,feii Congregatio annualis habenda per Prarpofitum,& Co- 
JLJ fultorcs,vt in Statutis,habeatur hunc in modum . Congregen- 
tur praedi&ifingulo anno tempore pr*fixo>vt fuprd, in Monafierio Prxpo- 
fiti Generalis, & die Lun* celebrata MilTade Spiritu fando , cui prididt* 
interuenunt, incipiatur . Ac primo per Prcpoficum proponatur figillatin* - 
quaecunq; grauia intra annum occurrerunt, (i alias no fuerint determinata, 
fimul conferantur, difcuriantnr,& concludantur fecudum pluralitatem feri*. 
tenciarum,vcfupr£. Deinde fi qu* occurrunt ordinanda, fimiliter per Pr$- 
pofitum,vel aliquem ex Confultoribus proponantur, & difeutiantur , & fi 
digna videantur, votis fecretisfubijciantur,&admifla faltemper duas es 
tribus Confultorum partibus,vt fupr£,in Ordinationes inducantur . 

»7 9. Admonemus tamen , quod ficut non tantum in Dietis, fed etiam itt 
Capitulis Generalibus non funt multiplicanda: Ordinationes fine cuidentl 
necefsitate,hoceft vel ad euitandum aliquod commune malum notabile,' 
quod aliter euitari non poffet, vel ad aliquod fimiliter maius bonum indu- 
cendum, quod aliter non 'induceretur ; Ita multo magis in Dietis, & Con « 
gregationibus huiufmodi annualibus, efi, quantum fieri poteft, ab hoc ab- 
fiinendum,fed potius drei earum obferuantiam infiflendumjfadz ramea 
valeant, & ad exequtionem demandentur, vtdidum ell de ijs,quz fiunt ia 
Capitulis Generalibus . 

*8o. Poftea exhibeantur,!! qu* fuerint fupp!icata,propofita, vel prodi* 
da, concernentia Congregationem, Mona Aeria ipfa, vel eorum Officiales,' 
aut perfonas fubditorum;difcutiantur,& determinentur, vtfupri . 

281. Deinde deueniant ad mutationes, ac nouagele&iones Officialium^ 
quas faciant iuxti tenorem Breuis Greg. XIII. & verbum ex Statutis pon- 
derandi!. Quatenus fcilicet expediat,proponente femper & mutandos, & 
de nouo eligendos Pr ?po fi to Generali ; Et ideo fi Officiales redd in pro- 
prijs officijs fe gerunt , fi de eis proprij Priores non conquiruntur , vel nca 
fit alia rationabilis, fceuidens caufa,& maximi fi Monafterijs fint proficui/ 
adhortamur Prarpofitum,& Confultores,ac in hoc eorum confcientias prf- 
cipue oneramus , vt eorum mutationes non faciant , aut ab illis officia non 
auferant . Fiant vero predi&g Officialium ele&iones eodem modo , ficut * 
deeledionibusin Capitulo Generali didumeA . 

28 z. Tandem deueniant ad mutationes fubditonim, ac eorum afsigna.' 
tiones,i quibus mutationibus etiam abAineanr, quantum fieri potefi , vt 
parcatur fumptibus MonaAeriorum,& abs re Superiores, A: fubditi nocon- 
ttiAcnturj ac familiarum quies, Afratcmacharicas non conturbetur; Et 
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ideo non fianc,n!fx ad cuitanda fcandala , ve! conuenientibus Superioribus»' 
vel ad effugiendum aeris intemperiem occafione infirmitatum > aut alia de 
caufa rationabili. 

38 j . Quibus peratt is per Cancellarium Prjpofiri Generalis diftinguatur 
Carca concinens Ordinationes, elettiones, ac mutationes prxdittas . Qu* 
fubfcripta per Przpofitum,&: Confulcores , & maioris figilli Congregatio- 
nis imprefsione roborata, perlegatur przfente toto Conuentu , ad fignutn 
csunpanulz.de more congregato,^: fic Dieta difToluatur . Et mittatur lin- 
gulis Monaflerijs copia Ordinationum cum annotatis mutationibus , ac 
nouis electionibus, vel afsignationibus ad ea fpedancibus , fubfcripta per 
Przpoficum,8c figillo Congregationis, vt fupra, roborata , perleganda Ita* 
tim capitulaticer,& exequtioui demandanda, fic inftantibus,ac mandanti- 
bus proprijs Prioribus . 

»84. Przdittf vero attiones fiant fecundum ordinem , vt fiipri , per tres 
dies, quibus debet, vtcommuniter,concinuari Dieta» &plures,ac($pius ite- 
ratas fefsiones»prout opus fuerit, quz per Cancellarium Pr^pofiti fecudum 
ordinem, quo fiunt,regiftrentur,& in libro attuum Capitularium attuetur» 
& Carca i u Regiltro referatur» vt fupra . j ‘ 
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*S$. A Bfoluto CapituIo»ftudeant Priores a fuis pnrdeceflToribus norS 
X*\. fidelem pecuniarum, a proprijs Monafterijs pjro expenfis itine- 
rarijs , ac Capitularibus exportatarum , necnon expenfarum przdittarum 
propria eorundem Priorum manu fubfcriptam » ac etiam pecunias ip» 
las, fi quz fupercrint (quz omnia fub poena priuationis vocis attiuz, 8c 
pafsiuz per triennium llatim incurrenda, ac alia maiori ad arbitrium Pr*- 
pofici flarim confignare teneantur ) fibi reft itui ; Ac etiam copiam cedul* 
Capitularis authenticatam,& Mona eri j figillum,& Inuenrarium i Scriba 
Capituli pr^habere . Et fic, quantum fieri poteft , vna cum Monachis eoru 
obedientiz afsignatis»ad propria tendant Monaft cria . 
a 85 . Vbi debita cum reuerentia excepci,poftquam Ecclcfiam deuote vi- 
ficauerint,& fe ab impedimentis itinerari j« exemerint, iubeant Monachos» . 
& Fratres ad fonum campanulz de more congregari capitulariter» eiCq; ce- 
dulam capitularem publice legi, ac inthimari,iniungenresiD virtutefantt* 
obedienti? , & fub poenis Reuerendifsimo,& fibi Arbitrarfis^tquaiitocy* 
us vnufquifq; ad Monafterium fibri per Capi culum Generale aisignatum 
diretto itinere tendat. Jfct flatim oqanes ante proprium Poorcm genu flexi» 
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. in fignum obedientiz, & reuerenti* eius deofculentur manus . Nec deii- 
ceps Officiales veteres,aut rerum Monafterij quopado curam habehtet, 
nili de fpeciali Peioris pnedidi licentia , vel mandaro in aliquo fe ponitis* 
intromittant. 

»87. Curet per Monachum , qui tempore Capituli Monafterio prrfuit 
( ad quod fub poena priuationis vocis adrase^ pafsiuc per biennium tene- 
ri ipfum volumus, ) eunda in Inuentario deferipta refignari . Er fi prrttr 
quantitatem competentem, durante Capitulo in Monafterij vfum rationa- 
biliter exhibitam, quidpiam defecerit, is, cuius cuftodi$ id erat demanda- 
tum, teneatur ad pftiam doli, ac Superior ipfe corrigatur de negligentia/ii- 
fi aliter (e iufiificuuerint . 

»88. Nullum Monachum, aut Fratrem i Monafterio recedere, aut libros* 
& fuppeiledile ad vfum concedam remoueri volumus, nifi de fpeciali Prio- 
ris licentia, & fado prius, fi ei videatur, ferutinio . Hoc enim omnibus, etii 
Officialibus secedentibus fub poena ftridioris claufurc per annum , acrcw 
motionis prardidarum rerum mandamus . 

a 8p . Expenfis,quar fiunt per Monachos,& Fratres in adeundo Mona fles, 
ria eis ex obediencia afsignata , ac in deducendis libris , & fuppelledilibu* 
prardidis.fatisfiat per M onafieria, quibus afsignantur, dummodo fint ratio 
nabiles,& modera tz, attenta prrrfertim perfonarum qualitate , & loconinU 
diftantia ; Quantitatem tamen; vt communiter pro fingulo oneris equi- iri- 
perarij excedere non permittimus , fi afsignatio fit intra Monafteria tora- 
bardiar,& fi extrd,dimidium,vel etiam minus , & dummodo afsignationcfc 
ex demerito, & in ponam non fint fadar. 

apo. Cum primum Monafterio aduenerint omnes afsignati , capirulari- 
ter Prior iniungat obedientias,difi:ribuatq; munera , prout bono Monafteu 
rij regimini magis expedire mature dijudicabit . Qua* ramqud-m media ad 
exercitium humilitatis, & obedicntiar,& ad meriti augumentum, ab omni- 
bus ptorapto animo acceptari, & debite exequi in virtute fanda; obedien- 
tiz,&{ub poenis eifdem Prioribus arbitrari js mandamus . 
api. Infiituar primo Confeflarios ad audiendas Monachorum, ac Fratril 
CDnfefsiones Sacramen tales, ex peritioribus, ac probioribus , fado etiam 
periculo de eorum fufficieria per Deputatos ad id muneris per Capitulum 
Generale, alioquin per ipfummec Priorem,vel alium idoneum ad eruspra;- 
(cntiam.nifi aliter ac hoc conftet . . Jrj fufficienti numero pro Monachorum 
quantitate, itd ut faltera nullus vnico tantum Sacerdoti confiteri cogatur. 
Diuerfos etiam, fi ici expedire dijudicabit, pro fubditorum diuerfitate , vt 
ObospDC(Nouicijs,aiios proprofefsisClericis,aliospro Sacerdotibus , & 
alios-pro Lageis Fratribus . Referoabit etiam fibi eorum cafuum abfolu- 
tionem,quospocifsimumprofaluberiori animaru diredione expedire pru- 
denter aiumaduertcc ; Senutis tamen ad vngucm,qiurex Decreto ClenfS- 
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tis 0 &aui,circa cafuum referuationem per Regularium Superiores fadert- 
dam> emanaro fub die 26. Maij 1 $93. & in noftra Congregatione publica- 
to^ recepto in Capitulo de anno 1 5P4. praecipiuntur . Pr$ didorum Con- 
fertorum, & cafuum referuatorum notam propria eius fubfcriptionc,ac Mo 
nafterij figillo roboratam apud confcfsionura locum, vel Sacraftiam publi- 
ce affigi,ac ita permanere iubcbit,vt quotiefcunq; fuerit opus , pofsit ab 
omnibus Monachis libere infpici,& videri . Moneat etiam prxfertim Con- 
felfarios , vt non tantum a fibi particula ritcr referuatis, vt fupri , fed nec 
etiam ab illis cenfuris,qu2 ex iure ipfo Superiori funt referuatx , fin£ eius 
licentia fpeciali, qualibet vice obtinenda, abfoluant. Hanc tamen faculta- 
tarem.cum Priorem extra Monaficrium perno&are contingerit, volumus 
Vicario, vel eius locumtenenti committi,alioquin adu ipfo in eum emana- 
re declaramus, vt quolibet euentu pofsint fubditi fine aliquo impedimento 
proprias confcientias libere exonerare . 

apv SiMonafierij Ecdefia fit cum cura animarum velei alia fit vnitav 
Cui animarum cura incumbar, nifi Capitulum Generale, aut Prxpofirus de 
hoc difpofuerint,prxficiat ei, pracuio examine , ex Sacerdotibus fuis alique 
probum ,& prudentem^: iti in Sacra Thcologia,vel iure Canonico, aut ea- 
^bus confcientiz vcrfatum,vt ab Epifcopo Di^ccfano (cui iuxta Sacri Co- 
cilij Tridcotinicap.i x.feffl 2 5. determinationem. Curati Regulares, ante- 
quam animarum curam exerceant,pro examine funt fubijciendi , & ab co- 
mprobandi) valeat fine difficultate admitti. A qua tamen regula ex eo^ 
dem Concilio ibidem, eft exemptus Curatus Ecclefucnoftrac Hofpiraletri;. 
cum enim Monafierium huiufmodi fit caput Ordinis>acfedes Rcuerendif- 
fimi Patris Generalis , fufHeit quod a' Reuerendifsimo n efi po proponatur^ 
probetur, & admittatur, ficut etiam alij,Confeflores pro eadem Ecdefia, 

Si etiam opus erit, pro Ecclefiarum conditione, & pcenitentium mk- 
mero,prxuioexamiue,vtfupri,pra:ponatfxculariumconfefsionibusaudi€i. 

dis alios Sacerdotes,eifdem fere qualitatibus praeditos, qui etiam Dicece* 
fanorum examini fub»jciendi,ac ex cap. rj.fefl: 25. ConcilipTridentmi pe* 
ipfum ad tale manus erunt admittendi. • 

294. Snbiaceant huiufmodi Curati, & Confeflores prscdi&is fuis Priori- • 
bus, etiam in ijs,quar pertinent ad curam animarum, poteruntq; ab eis non 
lolum puniri, verum ctiana ( nifi aliter per Capitulum Generale, vel Prarpo- 
mum hiertt fpecialiter determinatumjab ofhcioamoueri: Gb idq;debeJ 
bunt Pnorescirca hoc praefertim inuigilare,vc tanto muneri proba , & e* 
conlcientiafatisfaciant. 

eligat duos ex Sacerdotibus proue&ioribus, vel 1 
digmoribus,adeius iudiciu ( dummodo aliter a Reuerendifsimo Praepofi» 
fitdifpofiturn) m Capforcs,ciim approbatione etiam pro- 
pnj Capidi; C^m iuxta Oidmationcsin viridiobictuantia , vna cu Prio- 
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reapud fecuftodtantdauesdiuerfxclauaturx Arc* communi Monafterij 
impofitas,pr*fentefq; fint,cum pecunia? funt immittenda?, vel extrahendae, 
acexpcnfarumab Oeconomo eftiftarum notas examinent, approbent, & 
fubfcribant,vel reprobent» vt lufius ex pr^di&is ordinationibus . 
apd. Deputet etiam,vt fupi a, Monachum Sacerdotem, qui librorum Ma- 
giftralium curam habeat , in-rali arte verfatum ; Ad quem pertineat prx*. 
diftos libros iuxta probatam in Congregatione methodum dirigere , pro* 
priaq; manu in eis notas omnes tam dati, quini accepti fideliter, ac dili- 
genter deferibere . Ac alium Monachum, qui fingulo menfe capitulariter 
cx prxdi&is libris expenfarum notas perlegere , iuxta eafdcm Ordinatio-; 
nes,debcat. 

297. Defsignet etiam, vt fupri, duos, fi opus fuerit, qui apud fe claues di. 
uerfx quoq; danatur* Monafterij horreis impbfitas cuftodianr,prefentcfq; 
lint,cum fegetes funt exportandx,vel inferrendx,ac tam extradorri, quam 
indudoram notas apud fe conferuent,per Priorem,& Capforcs examinan- 
das , & approbandas, & per prxdi&um Monachum in libris Magiftralibus 
referendas. 1 

29$'. Inftituat quoq; Monafterij Ianitorcm, Fratrem aliquem ex Laycis£ 
vel Moaachum>ad*tus iudicium ; Cui curse fit Monafterij Ianuas , quo- 
tiefcunq; opus fuerit, adaperire, ac temporibus debitis oceludere,peregri£ 
nofqa& holpites, vel Monachos aduenrantes iuxta Prioris mandatum in* 
trodilcere,ckauefq,ipr*didasib loco tuto cuftbdire , ve! etiam noftnrpo 
temporeapud Superiorem, fi ipfc iti i u beat, dimittere, eleemofynam pau- 
peribus ad Monaftdijiianuaserogare , cceteraq; alia , iuxta Monafteriortr 
confuetudinem,ac Prioris difpofitionem prxftare. 
app. Prxfidat alium Prom£tuario,acalium Cellxvinari*, quorum munus 
erir,eocum cur* demandata diligenter , ac fideliter cuftodire, & ciim opus 
erit,ac.iuxta Superioris difpofitione,cumcharitate fubminiftrare, ac tinrr 
induda,qudm ertiiffa,& eorum quantitatem fingnlariter adnotare, vt curti 
opi sfuenc, pofsintfe apud Superiorem iuftificare,& de omnibus ratio* 
nem reddere. * 

300. Alium quoq; proponat Drapari§,fcu communi Veft iarfo,cui fuppet- 
ledilh omnia Dormitorij, ac communis menf* confignanda curabir r per 
eum debita diligentia culi odienda, ac quibus opus fuerit opportunis tem- 
poribus eroganda . 

joi. Prxficiar quoq; Hbfpitio alium, vel' duos, fi iti expedire viderit’, at- 
teram Sacerdoctm,& alterum ex Laycis Fratribus, vd junioribus, qui rem 
in talem vfum deputatarum cuftodiam habcanr,ac hofpitibus benigni, &. 
diligenter inferniant,vt proprio capite . 

302. Propouat alium Valetudinario>vd duos,vt cap.14. de infirmorum* 
& xgrotantium cura*. * “ 
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?• Refedorij quoq; , ac communis menfse alicui Lajrco,vel esc Clerici* 
luuioribus curam demandct,/ub cuius cufiodia;finc eunda ad talem vfum 
fpedantia,ac is raenfam apponat, & reponat, locuraq; ipfura , &. eunda di- 
ligenter pcrluftret,& emundet . 

#>4. Sacrai l i* etiam curam iniungat Monacho in facris conftieuto,!! fo- 
ti pofsic»alioquin cx Clcricisiunioribus.cuiex Priuilegijs nolitis licentiam 
yafa facra hac occafionc cangendi,& tradandi coccderepotcrit. Et fi opus 
eric,ei coadiurorcmex Laycis adiungat,qui in feruitijs vihoribus inferuiac 
Eius munus erit EccIcfiafticaparamenca,acomamenta > cundaq; Diuinum 
cultum concernentia,fumma cum diligentia , & decentiacuftodice , ac de- 
bitis teporibus immutare , difponere , & fubminifirare , cceteraq; omnia , 
qua: ad fundiones in Ecclefia.vel Choro, auc Capitulo obeundas pcrtin€* 
fecundum praxim in Congregatione indudam dirigere. Circi aqx prss- 
fertim euigilabit Vicarius , 

305. Prardidis difpoficis,cuda proprxdidorum munerum vfufigilJatim 
configuari faciat, Inuentariaq; propria manu eorum, quibus committitur* 
fubfcribijvt pofsint,cum i prardidis officijs amouebuntur, eadem refigna* 
tCtQc rcfiituere,& fingulorum rationem reddere « - 

3 ° 6 * Eofdetn etiam adhortabitnrjmmdeis ex obedientia iniunget , vt 
diligentes in prardidis muneribus obeundis fepr$beant,nullu(q; in mefiem 
^lienam,vt dicifolet,nifi dq (pedali Superiorismandato, manum mirtar ; 
Prartcr Vicarium tamen,& Oeconomum, qui non folum officia eis a Capi- 
tulo Generali iniunda accura tc\& debita cum diligentia exequanrur , Vi- 
carius fcilicec dirigendo prxcipu£ quxcunq; Chori, & Ecclefiarferuitium,& 
vniuerfaliterfpiritualiumdiredionem, redamq; iuniotum in Monaftica 
difciplina educationem fpedant ; Oeconomus verd infi fiendo circi rem- 

E oralia, eorumq; redam adminifirationem; Sed etiam fuper alios Offida- 
:s fibi refpcdiu^ fubordinatos.aceorum officia inuigilenr , ac in propnjs 
officijs (ibi inuicem deferant,. Quamuis Vicarius, abfente i Mouafierio 
Priore (nifi Prior aliter difpofuerit,vcl in aliquibus cius audariratem limi* 
tauerit ) in omnibus eius vices gerere debeat . 

307. Si etiam expedire dijudicabit , Ordinationes particulares pro bono 
Mona fi eri j,& familiar regimine efficiet , quar, fecundum diuerfos (ubdirom. 
ftarus facienda, vel euitanda erunt concernentes , propoficis etiam parti- 
cularibus poenis; Quas in fcriptis redadas,& propria eiu*mami.&: Mona*. 
fterij figillo autenticatas, publicari faciat , & yna cumalijs totiCongrcg*- 
uom communibus Statutis temporibus capitolariter lcgi,& diligenter ob-. 

3f>8. Ipfe vero, vt omnium Cu fi os, ac diredor,prxfemKi fiiper omnes jo~ 
uigiler, cadetea ftariraerrigat, bene progredientesconfirmet, Et,vnin Re* 

gula, compiat inquietos, confoleturpufillanimcs/ufd|uat «firmos • pa- 

2 ’*** tiens 
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riens fit ad onmes&c.& in omnibusfe praebeat exemplum bonorum ope* 
rum&c. 

r>.. f i € jt T r T XXX 11. 

• > . , . j ! f , i j ^ 1 1 * l 

Circa yifitationet y dr primb de forma tenenda in eis inflitHcndis , ac dc ‘ 
prxeeptis per y ifitatores imponendis. 
j •!!>•' • .»} i i'ii .• .y *• •*. t ■ . ■ 'j 

)V.\7 Ifitatores i Capitulo Generali eledi , cum tempore per Defini* 
y torium,vel Pratpofitum Generakm praefigendo generales eortj 
Vificationes in Monaiterijs fibi per prfdidosdefignandis inftituere debe- 
bunt, acceptis litteris patentibus,eorum audorrtarem exprimentibus , bi- 
ni,& bini,lecundum defignationem,vt fuprd faciendam t cum ea decentia, 
que huic muneri conuenic,ad Monafterium primb abeis vifitandum acce- 
dant . Ac poAera die fui aduentus,decantata Mifla San&i Spiritus, vbi co- 
modb pro Monachorum numero fieri potent, vel faltem dida : Cui ipfi,At 
omnes de Monaif etio conueniant,iubebunt, omnes Monachos , & Fratres 
adComun campa nui i dc more capitularirer congregari ; Er eisperVifira- 
totem maiorem aperta^cexpolita eorum aduentus in Monafterio caufa, 
ftadm genwflexi fnpcrnum Diuim fpiritus auxilium inuocabunt dicentes 
alternarim per Choros pfalmum . Ad te leuaui oculos meos &c. & in fin<? 
Ky rieeleyfon . Chrifteeleyfon Kyriedeyfon.Et Pacer oofter. fecreto . Do* 
inde vifitator maior, dicat» / 

' . . f v . » »• , i i 

t* yij j|p() " T3 . . : |! zi ' C . . ; .»aiF* i r • . ul > ! .{ 

¥ .Et ne nos inducas in tentationem. gc.Sed libera nos i malo , 

Si* Saluos fac feruos tuos . Deus meus fperantes in te** 

ST- Mitte nobis auxiliumde fando . £E. Et de Syon tuere nos . 
t. Nihil proficiat inimicus in nobis. $t. Et filius iniquitatis non apponat 

nocere nobis. >■ 

Sf* Emitte fpiricutuu,& creabuntur, ig.Eerenouabis faciem terre. 

Si- Domine exaudi orationem mea. y .Et clamor meus ad re veniar. 
^.Dominus vobifeum . p;. Et cum fpiritu tuo . 

Oremus . 

Deus, cui proprium eft mifereri femper , & parcere, fufeipe deprecatio* 
nem noftram ,vt nos famulos tuos, quos delicorum catena confiringit, 
miferatio tuar pietatis dementer abfoluat . 

Omnipotens fempiccme Deus, dirige adus noftros in beneplacito tuo , 
vt in nomine diledi fili j tui mereamur bonis operibus abundare . 

Deus, qui cocda fidelium fandi Spiritus illuftratione docuifii, da nobis 
famulis rnis in eodem Spiritu reda fapere, & de eius femper confolarione 
gaudete . Per Dominum no&rum iefum Chrift um filium tuum , qui tecum 
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viuic , & regnat in vnitateeiufdem Spiritus fandi Deus , peromhia focu!» 
faeculorum. tjt. Amen. . , 

j i o. Quibus didis, ac per ordinem eundis fedentibus, Vificatoribus fd- 
licet in loco digniori, propd eos Priore, & reijqais fiicccfsiue.per dignio- 
tem Vifitatorum habeatur Termo congruus dc inftitutionis caufa,feu de 
fine Vifitationis,velde vtilitatibus inde prouenientibus,idcll vt motes 
reformentur, vt regularis obferuantia conferuetur,& fubditorum erga pro* 
prium Paftoremobedientia, & rcuerentia, ac illius ergi fubditos follicitu- 
docum diledione in fuo e(Te perfiftant,contrariarq;)difpofitiones radicitus 
euellantur, & prout magis expedire animaduerteric . Et deinde alter Vi- 
fitatorum litteras patentes fibi vt fupra datas inchimabir , qu$ vt commu- 
niter erunt infraferipti exempli . . r 

3 1 1. Nos D. N. Congregationis Monachorum Eremitarum Diui Hie- 
ronymi Pr?pofitus Generalis Scc.Diledis Patribus Prioribus, Vicarijs, Oe- 
conomis, Monachis, & Fratribus, & alijs quibufeunque perfonis Monafte- 
riorum noftrorum Sandorum Hieronymi de Caftcllatio,&c. falutem, 
^eramque in Domino pacem . Quoniam ad officium noftrum pertinet $• 
ita vigilanter agcre,vt in Religione noftra ea , qu$ funt ben£ ordinata , cu- 
ftodiantur,& errata, fi qu$ funt, corrigantur: Ideo cupientes, quantum 
in Domino poffumus, muneri noftro fatisfacere, mittimus ad vos RR. Pa- 
tres D. N. 6c D. Nw ambos profcfsos,& Sacerdotes^: in proximo no- 
Qro Capitulo Generali in Vifitatores didz Congregationis eledos &c^ 
Quibus quidem Vifitatoribus vices noftras committimus, dantes eis ple- 
nam potcftatem,& omnimodam Officij noftri facultatem fuper omnibus, 
& fingulis Prioribus,. Vicarijs, Oeconomis , cceterifque Monachis , Fratri- 
bus, & perfonis quibufcunq; praefatorum Monaftcriorum ; tam in fpiritua- 
libus , quam in temporalibus,& tim in capite, quam in membris; Videli- 
cet vifitandi, corrigendi, puniendi, priuandi, necnon omnia , & fingula fa-. 
ciendi, exercendi, & difponendi fuper quibufcuna;negotijs,& rebus, qiyr, 
noftro durante Officio ipfi facere , exercere ,& difponere medio tempore 
pcrfonaliter poflumus, fecundum formam Ordinum, Starutorum. & Con- 
ftitutionum noftne Congregationis. Hoc tamen excepto, quod nullum 

f iriuare pofsint Priorem, nec aliquem Monachum,aut Frat em habitu fpo- 
iare. Mandantes propterei,ac dirtride praecipientes in virtute fandae 
obedienciar ,& fub pcenis nobis arbirrarijsprardidisomnibus,&quibuf- 
ennque Monachis, & Fratribus, vteofdem RR. PP. Vifitatores benigne 
excipiant, & venerentur, cifque propt£ parcant, & obediant . In quotum 
fidem hasnoflras patentes 1 i ttCTas per infraferiptum noftrum Cacellaritim 
fieri, Scnoftr$ Congregationis folito figillo muniri mandauimus,manuqi 
noftra fubfcripfimus. Dat. in Monafterio N.die menfis anni 
Sifbfcribancurq; per Rcuercndifsimum , & in calcc per Cancellarium . 
t ’ 3ia. Si 
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£ 1 2. Si erunt dat* i Definitorio , fiant fecundum eandem formam, mu- 
taris mutandis. Sicut etiam, fi erunt dat* Vifitatoribus,aut Commiflaiijs 
cxtraordinarijsad aliquam caufam particularem ,vel ad quaslibet caufas 
in eodem Monafterio,vel pluribus occurrentes , fada tamen exprefsicne 
C3ufr,qu* impellit ad tales Vifitatores , vel Commidarios mittendos, ac 
audoritatis.qu* conceditur. 

j ij. Poftea,Ioquente maiore Vifitatore,in virture fanda? obedienti*,& 
alijs pccnis eis arbitrarijs, etiam quarenus opus fit, fpecialiter exprirr edis* 
audoriracefibi a Deo,& Capitulo Generali, aut Pr$pofitodata, omnibus* 
& fingulis Monachis, & Fratribus, ac etia Priori pr*cipiat,vt in adu vifita- 
tionisquorucuq; habuerint notitia, vel Monaftcrij fiatum in generali, vel 
perfonas, 3 c officia,fiue Prioris , fiue aliprum concernant , veritatem liberi 
aperire velinr, non amore , aut timore 4|i<;uius quidpiam occultando } nec 
etiam odio, inuidia, vel alio prauo.fmiij)i aftedu, cuipiam falfa opponendo» 
vel quoquo pado contra vcritarenp>deponendo. Proreftantes potifsimum, 
quod aliter,prater artcrtium fupplicium.qnod apud fupraemum Iudicem fi- 
ne occultationi^,aut eu3fionis fpeeps .pianc bit,fcuerifsime etiam , ac cum 
dlfcipfin* figore ab eifdem Vintatoribiis punientur . 

3 14. Eodem pado quoq; , & fub eifdem petnis iniunganr,ne connenticu- 
la,coniurationcs,auttradatus circa vifitationem inter (e faciant, fe inuicc 
feducentes ad aliquem falso coram V ifitatoribus deducendum, aggrauan- 
dum,aur fublcuandum, aut quoquo pa^o perfuadentcs,vel de hoc tradan- 
tes . Sic nc ludibrio vifitationem habentes, fabulam de ea, vel de Vifita- 
toribus faciant. Et tandem, vt quaroccafionevifitationisfub figillofc- 
creti demandata habuerint, ac etiam abfolutc , fi inde fcandalum , aut dif« 
fammatio Monafterio,vel alicui pofsit euenire, alijs non comunicent . 

315. Iubeant etiam, per Priorem fibi exhiberi cedulam,i praeteritis Vifi- 
ratoribus occafione vifitationis in Monafierio dimiflam , necnon copiam 
Ordinationum, fi qua* ab cis fuerint habitae , vt fi ordinata adimpleuerinr» 
dignofeant; Et fice Capitulo recedant , vifitationem iim adualiter ag- 
grefluri . 

-a. , i, ' j ! ~*U**-i ' 

CUTFTXXXI 1 I. 

■ 

funt per Vifitatores rifitanda. * ' 

316. T TIfitentigiturprimdEccIefiamhoc ordine. Primo fandifsimu 

V Eucharifii* Sacramentum. Deinde locum,in quo afleruantur 
facrar rcliquie,ac oleum fandum pro infirmis. Et fi Ecclefi* incumbat ani- 
marum cura, etiam baptifmale, & eunda ad ipfam pertinentia. PoPed 
fingula Alearia incipiendo i maiori,. Demum totam Ecclefiam . Et citci 

V fingula 
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I5ngu!a diligenter perquirant, & cxaiftc ihuefi igent , fetundum Formart m 
Congregatione a peritis vfitaram,fc abijs.qui formularia vifitationis edi- 
«Jeruncpr^fctiptam. TerteantutetiamexordinationibUSdeanno ltfea. 
*!ias EcclefiasMonaftCrijs vnitasvifitate,& omnia, que ad eas Tardas, 
teftas ) tuo*nda$>conferuamlAs > & ad eanim orrtatncntum,& decorem necet 
faria videbuntur, lingulari fiudio curare . 

*»?• Sccuhdd vifitent SatrafHam,& eunda in ipfa pro vfn Sadifsimi $a- 
ciihcij,vd feruitio EccltfiS: a(fcriiara,vtparamenta.calices»Miflalia,& cos 
*era omnia fecundUm formam, vt fupri . Et maximi? attendant, an debt 
ta cum diligentia, & munditia per Sacnftam reneantur , & in honefta fuffi* 
fcientia per Superiorem fupped itentur . Vifitent quoq; Oratorium, locurrt 
fcilicdt, in quo Sacerdotes ant£,& pOft celebrationem folent orare ; Laua* 
toriumdocum nempe.in quo folent Sacerdotes occafione, vt fupri, manus 
•bluere ; Confefsionale, in quo folent Monachorum confisiones audire, 
& pecquirant,mim arifiut eunda, adea fecundum bonum vfum, & praxim, 
rt fupri requifita . Vifitent quoqj Choturn , & indagentur pr$fertirn ; Art 
•dftrt libri tn fofficienti numero, & quantitate ad canendum, & pfallendurt 
&c. • « 

j \ «. TertiA vilitent communes offitirtas, nempA Hofjdrfum , Valetudi- 
narium, Commune Veftiatum,ae alias,& percundentur maximA, an quibufc 
^OtUnt cura incumbit, fuis muneribus probi fatisfaciant, & cum charitate 
tnfrtuiaut ; Et Ii qu^cunq; heceflaria adfint,& fecundtlm vfum in Congre» 
gatione probarum fihientur . Vificetit quoq; Monafierii communem Bi- 
blfotecam, 6 c prarfettihi inquirantex librorum indice , in adfint libri pro* 
bibitf.fufpedUutCtiam indecentes, & obfceni, ficut etiam in Cellis parti- 
cularibus Monachorum, A: Ii debita cbm diligentia cuftodiantur . Vifitent 
etiam ludum litterarium, ac de omnibus ad ftudia attinentibus dxligertrtt 
petcuiidcntnrjVt de horis K dionum,de forma,de Magiftroruvn peritia, at 
lo1ertia,de difcipnlorum ingenio, progreflu, labore, & fimilibus . Immd d6 
efcpericulum faciant, vel medijs examinibus proprias , vtl ad eorum prar- 
fenciam per Magifiros,vel difputationibus,vel fimilibus . Etfiadinueniar* 
aliquos ignauia,vel ingenij hebetudine laborare, arguant, puniant, corrigar, 
fiudendi etiam f3culrate,fi deeoturh refeipifcenriadeTperetur , priuenr . 
Studiofos vero,& proficientes promoueant , ac honeftioribusetiam priUi- 
legijs,& gratijs ad virtuofam ethuhftonem excitandi cohonefient, & om- 
nem deniq; operam in hoc impendant, vt ftudia in noft ra Congregatione 
promoir?antur,& Monachi rcitnrijs,& virthtibus decorltur.Vifittnt quoq; 
fingulas Monachorum Cellas,inlodSfctia fccrctioribus indaganteS,&fcru- 
rinia facientes . fet fi adinuenerint ve fi i menta indecentia , libros prohibi- 
K5S &c. otnarus Cellarum fuperfluoSjVel farcualttS , vel quidpiam contrk 
<XjoftStuciOncs,aut bonum Congregationis vfUm, illud prohibeant * auft- 
• 1 rant, 
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wnt,admonentes,corripientes,& etiam punientes, preut eorum prudenti* 
opportunius videbitur . 

?ip. Qparto, in libris Magiftralibus reddituum , & prouentuum Mona-* 
nerii»eisper Priorem fubnuniftrandis , fcrutentur accurate circi arimini- 
ft rationem bonorum temporalium 2 Num redditus fideliter exigantur » ti* 
impendantur , ac in Iibrispr{didis,non per Priorem vel Oeconomum « fo<i 
folum per Monachum, cui particulariter eft hoc munus iniundum , fecun- 
dum rationem dati, & accepti annotentur, & fecundum arcem in Congre* 
gatione vfitatamprrdifti libri dirigantur. Num adfint expenf* malitvo* 
fe/ufpc&r, duplicat*, irrationabiles, contri bonum vfum Congregationis*. 
& Moiuficriorum,nimis graues&c. & perquirant przfertim,fi Monafteriu 
manet debitis aggraua tum, i quibus non pofsitfe fublcuare; C^upd cupi, 
repereiint, calculent diligenter (ungulas expenfas , vt attenta f^ouiutquaiH 
titace, temporum qualjtate>& cccteriscircunftantijs, collataq; eius cum 
prfcedentium Superiorum, adminiftrarione, pofsint dignofeete ; An hoc 
ex malo Superioris, illius regimine, vol aliunde procedat , & vlteriusoppor- 
tunum huic malo remedium adhibere. Deducanrq; potifsiraum ex libris 
cuiuslibet Mona fler i j debitorum, & creditorum omnium fummam , fada 
etiam earum fuppntatione , in adibns vifitationis inferendam, vt Prfpofi- 
to Generali , & 'Definitori©, •cum opus fiierit, valeant flatum omnium Mo- 
nafleriorum referre, & quotjfefcunq; oppottunum erit,de reperis in vifitag 
tione rationem reddere. 


C A T V T XXX Illi. 

Super quibus Fifitatores debeant Monachos intcrrogare i & quomodt 
debeant vifitaiiones terminare . 

3 10. T Vbeant deinde, fingulariter ad fe vocari Monachos, & Fratres , & 
Jf innouaro p recepto, vt fuperius de veritate dicenda , interrogent 

S Uemlibe* eorum, u habet aliquid dicendum , & coram ipfis Vifitaroribus 
educe.ndum^quod concernat gubernationem Monafterig tam in fpiritua- . 
libus quam in temporalibus, vel officia, aut etiam perfonas fingulorum . 
Deinde interrogent fingulariter fi fciant.babitasefTe padiones, aut tra da- 
tus, vel promifsioncs inter aliquos propri$ confricatur confcios,vifitatione 
timentes, vel aliter . Si exequrioni fuerunt debite demandata ner praeteri- 
tos Vifitatores ordinata . Deinde circi fpiritualia inquirant, u totum offi- 
cium, & omnes hora: Canonica: iuxta Rubricas Breuiarij , ac proprias Co- 
ftitututiones,& Monaflerij obligationes dicuntur debitis horis , ac debito 
modo in Choro, cum omnium, etiam Officialiu.ac Prioris, nifi adu in pr©* 
prijs officijs fint occupati, vel infirmitate > aut alio neceffario impedimento 
' - ' ‘ J ” V a detenti, 
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detenti, pracfentia . Si Sacerdotes omnes diebus feftiuis quotidie, ac alijs 
frequenter celebrent, & Clerici, ac Layci Iratres farpc,fecudum Coilitutio- 
nes,facr3 Euchareftia reficiantur. Si ferueturquodex Ordinarioprarcipi- 
tur de Confeilbribus,Cafibus referuatis, diebus , quibus Priores facere de- 
bent officium, 3c quibus ctim mini/lris paratis efl decantandum, de oratio- 
ne mentali,culpis dicendis, ledionibus in Capitulo habendis , filentio fer- 
uando,&fimilibus . Et circa tempora1ia,vt fi Prior, & Oeconomus fint fi- 
deles,ac diligentes bonorum temporalium adminifiratores . Si feruentur 
Conflitutiones circi Captam communem’, & Capfores;declauibus Mona- 
fterij horreisimpofitis;de ratione expenfarum fingulo mcnfe capitularittr 
reddenda, ac notis carum per Priorem, & Capfores examinandis, & appro- 
bandis . Si vidus,& vefl itus in debita quantitate, & qualitate, & opportu- 
nis temporibus Monachis fubminiftrantur . SiSacrafliz , ac Mona/lerij 
fuppelledilia debite refarciuntur,ac innouantur . Si ardificia reparantur, & 
cxpenfa? pro Monaderij bonis excollendis , aecorum iuribusconferuandis 
debitd impenduntur. Si infirmi, ac Hofpites aduentantes cum charitate 
tradantur. Si ad Monaflerijianuasfolitzelcemofynz pro Monaflerioru 
vfu,ac conditione erogantur, & de fimilibus . Interrogent etiam, fi debitis 
temporibus Regula, Statuta, & Conftitutiones.publice legantur, & obfer- 
utntur ; Ec quoad harc interrogent fingulariter , prarfertim de tribus v otis 
fubftantialibus.ac deefientialiter ad ipfa pertinentibus; deledione iri mc- 
fa hab_’nda,bencdidione,acrcfedione; leiunijs,& abilinentijsjdc chirifu- 
ra ,de non egrediendo d Mona(lerio,nifi bis in menfe jde Cuculladefcrte- 
da; de K.ifura,fcu tonfura capillorum, & alijs i Interrogent etiam circa 
officia (inguiorum; Vc fi Prior tamqua‘m omnium Redor alios promouec 
verbo, Si exemplo, fi in difsimulandis culpis efl nimis indulgens , vel nimis 
feitetiw in corrigendis. Si efl perfonarum acceptator. Si propriae v til ita- 
tis, ac commoditatis afkdaror. Si paccm,& charitatemcum fuis fubdi- 
tis,& inrer illos conferpare (ludet . Si Regula?, Statutorum, ac propriat Co- 
greginonis Conflitfitionum efl obfcruator,ac zelator . Si fubditos fuos cu 
prudenti j,taua dodrina,& optimo confiliodirigit . Si Vicarius circa con- 
cernentia feruirium Chori, & Ecclcfiz , redamq; iuniorum in cceremonijs, 
cantu , ac Religionis ritibus edu.carioncm, alijfq; ad cius officium fpedan- 
tibus diligenter inuigilat . Si Oeconomus ell fidelis,accurarus, & folers in 
b'inis temporalibus Monaflenj curandis, exigendis, impendendis &C.& eo- 
rum quilibet fuprer Officialibus fibi fubordinaris , & eorum officijs inuigi- _ 
lar . Et fi inferiores etiam Officiales munera fibi incumbentia rcd£ obeur. 

I iterfogmt etiam; ^nadfit in Monaflerio aliquis fcandalofus,qui publice, 

, vel notabiliter deliquerit, vel contra Priorem, aut alios Superiores infurre- 
' xrrit^mt eorum obrdientiam aperte.recufauerit . Et an inter Monachos 
adfint Jurgia, ininjicicHtjYcl odia . Et tandem interrogent, an habeant ali- 
quid 
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quid vltcrias dicendum, vel fubminiftradum;$i enim fcianr, aliquod publi- 
cum (candalum non emendatum emanaflc in Monafterio, illud Vifirarori- 
bus fponte notificare tenentur. Et fic eos dimittantv- Expeditis omnibus 
fubditis interrogent quoq; Priorem, an habeat aliquid circa Monafterium, 
vel fuos fubditos fuggerendum , cum ipfc (ua audoritarc non valuerit ob- 
niare,vel fanoconfiliodifiulerit ad Vifitatores deferre . 

321. Qoxcunq; ex relponfiombus habebunt, & prxfertim corrigenda, mer 
Vifitatorem minorem , vt communiter, cum proprijs fubfcriptionibus hn* 
gulorum,ficut etiam omnes alijadus Vifitationis in feriptis redigatur. Si 
qua: tamen gtauia,& pr^cipua corredione digna adinuenerint , vel coram 
eis fuerint deduda, diligenter de eis perquiranr,& opportunas informatio* 
nes feorfim, exhibito etiam c xaminandis iurameto, recipiant, ac procedar, 
& puniant iuxta (aeros Canones, ac proprias Congregationis Conftitutio- 
nes . Procedant tamen fummarid,& fine ftrepitu iudicij,ac fola fadi veri-- 
tate infpeda . 

322. Inquirant tantum de ijs, qua: a terminata praeterita vifitatione oc- 
currerunt, nifi huiufmodi fintgrauia, &: talia , qux latuerint pr^teritos Vi- 
fitatores , aut circi ea procedere ipfimet ex intiuftria diftulerint, quod eis 
omnino confiare debebit . 

fv ?» ' Fada omnium , quae in vifitatione digna corrcdione reperrrint, di- 
ligenti confideratione , & inter fe confultatione; fi qua: pro borio regimine, 
vel ad tollendos abufus ordinanda adiudicauerint,illa in (criptis inter adus 
vifitationis redigant, & eorum copiam proprfjs manibus fubfcripram,vni 
cum nota poenitentiarum pro culpis publicis impolitarum, in finevifiratic* 
nis Priori dimittant. Si qux aurem pcenar pro occultis ailpis erimt infli» 
gendz, illasfeotfim iri fecreta quadam pagina claufa , cum ptirccpto i ter- 
go infcripto,vta folis Vifitatoribus futuris aperiatur, infcribatur,vcl Prio» 
ri fub figillo fecreti committant , vt pro exequtione inuigilet . 

324. Ex ordinationibus de anno 1608. teneatur Vifitatorcs fingulis De- 
cretis in vifitatione fadis particulares poenas apponere, & tempus cxc- 
queionis pr$ figere; quas quidem poenas non foltim non exequentes,fcd ctia 
Priores, & quicunqnc alij Superiores eorum excqurionem otnni conatu no 
curantes incurrant , ac de eorum exequtione in proximis futuris vifitatio* 
nibus Pnrpofito,& Patribus Vifitatoribus conflare facere teneantur. 

315. Quibus peradis, vltima die fuse vifirationis iterum iubeant, omnes 
adfonum campanul$,vt fopri,capirulariter congregari , ac ibi culpas pu- 
blicas, & defftdus tum communes, tum particubres publicos, etiam Prio- 
‘ ris,fi opus fuerit, reprehendant ;faciantque prard Idam Ordinationum' 
cedulam capitulariter legi; ac Priori bis in anno in Capitulo legendam, & 
futuris Vifitatoribus, & Prxpofito offendendam relinquant; Necnoneria 
litteras tcfiimoDiales huulfmodi vifitationis in forma confecta , proprijs 
• eorum 
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«erum manibusfignatas,& eorum figillis roboratas,oftcndendasvtfupri^ 
Ac demum adhofpatis omnibus ad pacem , & concordiam , & prout ipfi$ 
magisexpedire videbitur; Et praecepto vnpofito fub poenis eifdem arbi- 
trari js omnibus , ne de aliquo , qui in vifitatione contra eos quidquam de- 
pofiufle , aqt dixifle quoouo pado pratfumatur, vindidam publicd , vel fe-, 
crete fumere, vel praetendere audeant, didis culpis , impofitifque po?-> 
picentijs falutaribus , ac fada confcfsiQUe , & abXolutioue de more» vifit*-* 
tioni finem imponant . 

aatf. Hoc autem inter omnia fingulari diligentia in vifitatione curent, vt 
pacem , & concordiam , quantum fieri potcll ( falua tamen Ordiris difcin 
plina ) in Monafterijs dimittant , ac fubditorum erga Tuos Superiores obg* 
dientiam, & reuerenriam,eorumque ergi fuhditos paternam diledionem* 
& charitatera , qua: funt Mouafiicj vir? praecipua fundamenta, liljbata* 
fqftodianc, - 

C U T> V T X X X V . 
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te potefiate Fifi talorum , & qua per f$f in vifitatione feryanfa l , 


3 * 7 » \T Ifiratores poterunt quoslibet Monachos, $dFratres,etiatn Offi- 
V ciales,cu opus fuerit, ab officijs (ufpendcre,ptiuare,in ftridiori 
claufura, vel in proprijs cubiculis aut in domocuflodi? recludere, & om- 
pibus ali js poenis fecundum vfum Congregationis in eos animaduertere , 
Retiam fententiam excommunicationis , feruata debita forma , proferre. 
Ac omnino eandem audoritatem tim in fpiritualibus, quim temporali- 
bus , prout iuftitiar ratio pofiulauerit, exercere, qua etiam Prarpofitusipfe 
medio tempore fungitur , praeterquam , ficut ex eorum patentibus , quod 
non poterunt Monachum, vel Fratrem habitu fpoliare,vcl 6 Congrega- 
tione ei jcere, nec Priorem aliquem priuare. Dignis tamen exigentibus 
canfis ad Prapofitum deflorant, qui lua maior audoritate procedat, ac 
determinet, prout iuris . Sicut etia fi inchoata ob angufiiam temporis,vef 
pb difficultatem caufarum non potuerint perficere . 

328. Pofsit nihilominus Prarpofirusfua audoritate tempus vifitationis 
ex Statutis praefixum extendere , cum expedierit . 

|ap. Pofsint etiam in fadis particularibus coram eis dedudis, cum eis. 
opportunum videbitur, iuramentum expr^fsd exigere, & recipere, & ad ii- 
lud praeftandum fub pernis opportunis , etiam excommunicationis ipfo fa- 
incurrende quoslibet Monachos , & Fratres , etiam Officiales, ac pro- 
prios Priores cogere. 

330. Definita, & ordinata per Vifitarores non valeant vllo pado retra- 
^sri 9 nec ab exequtione fufpedi,nifi per Prarpofitum,vcl Capitulum Gene-, 
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HaTi . Cmb cfr cumfpe&i one tamen cirti hfcC procedant Prsrpofitus , & 
Capitatam pr£di&um, ne dum Vifitatorum au&oritati facite detrahitur 
difciplina regularis frangatur. Sicut er ia m ipfofmet Vifitatores cautos, 
& prudentes cffe monemus» non facile cuilibet (piritui aures praebentes, ni 
cx vificatione Mona fieri js, aut Congregationi in generali, vel alicui in par* 
ticulari infamia oriatur . Et ided qu* perpetuo (ilentio Committenda di* 
indicabunt , fub pernis opportunis» etiam excommunicationis » (i opus (it, 
committant . Cum chantate autem , & prudentia in omnibus procedant» 
rixas, & difeordias omni conatu extirpantes, ac animos componentes. 

351. Minor Vifitatorum femper maiori deferat , ac eius confilia fcqua- 
tur. Coniundim tamen procedant, ac definiam. Et fi in aliquo minor 
Vifitatorum aperta ratione i maiori difeordaree, deferant ad Prarpofitum, 
qui fecundum nrra tcrmmet,ac definiat. 

3 jt. Dum funtin a&u vifitationis , omnibus, etiam Priori prarfint, om- 
niaque figna prominentiae vbique facianr ; Ac» vt in Statutis , Priores 
proprio officio no fungatur, nili prout ipfis Vifititoribus videbitur . Prfc* 
di&a tamen au&oricatc, ac pr^eminctia vtantur» & gaudeant taftnim,dum 
font in a&u vifitationis in Monafietij», qua: vifitant ,quamai$trim etiam 
erunt extri , poterunt dubia circa i fe determinata declarare. Nec valeant 
«adtoritatem fibi i P repo fico, vel Capitulo Generali dacam, quouis mo* 
do alijs committere , aut delegare , fed abfoluta vibratione omnino expi* 
ralfe intd ligator. 

333. Si verd per Priorem > vel maiorem partem Capituli Monafrerj v«* 
«arentur , perfeda , vel nondum coepta generati vibratione, non accedant» 
nili i Prarpofito mifsi , ac ab eo au&oritaoe accepta . Annuat tamen Pra> 
poficus dignis exigentibus caulis . 

3 3 4. Ex ordinationibus de anno idi t. 8: ex Decreto IIlaftrifT. Protc&o* 
ris. Nulli ex Vifitatoribus liceat in vibrationibus, occafione vifitationi* 
tjuaruis munera i quopiam recipere, nec quifquam cuiufuiscon ditionis ea- 
dem occafione audeat per fe, vel per interpoficam perfonam eifdem mu* 
«era cuiufuis generis prxbere, vel offerre, fub peena Vifitatoribus aece* 
ptantibus, ac Prk>ribus,vel alijs Officialibus exhibentibus, veldaruibus» 
priuarionis officiornm , & inhabilitatis ad eorum excqutionem , & fubdi* 
tis priuationii vocis a&iuar, & pasfiuae per triennium. 

334. Scripruras^t a&us v ifitationis diligerer ocdufas,& preprijs vrriuf* 
que Vificatoris figillis lignatas maior Vifitatorum caurc apud fe culi odi* 
•t, & Praepofioo Generali, flarim abfoluta vifirarione , ac etiam rempo* 
re congmo Capitulo Generali de ijs relationem fa&uri,eas fecum deferat? 
Aemini tamen offendant , nifi fort^fupereffeteaufa, per Prxpofitum , vel' 
Capitulum Get*eraferecognofcenda, vel quia effet legitime appellatum, 
nlquiaipfimet Vifitatorweam«fc«iaflcnti Et tunc tantummodo feri» 

pturas 
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pturas ad eam attinentes , vel earum copiam fubfcriptionibus Vifitatoru 
auchenticaram extrahere teneantur . Fada vero relatione Opitulo Gene- 
rali » pr^didas fcripturas omnes refcindere , & refecare omnino teneantur. 
Necdeccetcro adylteriorem fna: vilitationis rationem reddendam pofsint 
cogi , vel fuper adis in ea quouifmodo proclamari, accufari, vel puniri . . 
jjtf. Prarpofitus Generalis fingulo anno, tempore opportuniori, ad eius 
judicium, Vifitationem fuam generalem infticuar.prxmifla mifla de Spiri- 
tu fando , & fecundum eandem fere formam, vtfupra , vel magis fumma* 
ric,acadusregifirentur per eius Cancellarium. •- ; 

. 
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Quomodo MOnafleiia funt ad noflram Congregationem recipienda , vel » 
■rtdificanda; Et de ob/eruandis circa Cl au furam, n. •< . . : 

; f *. •• j ,. J ; : ?>*>:»] «sii '• • 'q t:t\ 1 «i 

3W \ vf Onafteria ad noftram Congregationem de coeterononefleinit 
jlVjL fi de licentia Capitali Generalis, vel Prarpofiti cum Confulto- 
TibuSjVtinSratntis^ecipiendajdeclaramusefle intelligendum quoad eftr- 
dum,5c valorem contradus,non quoad tradatum , ac etiam contradum 
ipfum ; Hoc elt , tradatus fuper hoc initos , vel etiam conclu r os , & obli- 
gationes Congregationi receptas, ac opportunis initrumentis aditatas 
nunquam eflvdumfuum, ac valorem fortiri volumus, donec accefleritin 
fcriptisconfenfus, & approbatio vel Capituli Generalis el Prarpofiti cum 
Confultoribus . Cum ita'q; proponitur Monafterium, vel locus Congre- 
gationi vniendus, debet fieri verbum cum Reuerendifsimo,qui recepta cb* 
latione in feriptis cum omnibus conditionibus, ac re diligenter perpenfa, fi 
eius prudentia:, & indicio videbitur, in vtilitatem,& honorem Congregatio 
nis verti, mittat duos, aut faltem vnum ex grauioribus , ac magis expertis 
Monachis.qui adu pnedidum locum vifitent , videantq; num conditiones 
expofitas habeat. Etfitempus inftet,eisquoq; committat, vtquatenus 
ita repererint,& expedire viderint , receptionem ipfam concludant , refer- 
uata tamen approbatione, & confirmatione, vtfupra. Ac tandem fada i 
prardidis relatione, diligenterq; iterum re inter Definitores , vel Prcpofitu, ; 
& Confultores difciifla,coocludant,approbent, confirmet, vt fupra,vel reij- 
ciant &c. Et fi fint loca, vel bona Ecckfiaft ica, non vniantur , vel incorpo- 
rentur, nifi interueniente audoritate Apoflolica . 

3*8. Conditiones,quas vt communiter attendere debemus circa Mona- 
fieriorum receptionem, vel loca in Mona fteria erigenda, funt pr$cipu£. 

* Ne fint debitis aggrauata , & pnrfcrtira impofirionibus annuis, de quibus, 
non habeatur fpes, vt quandoque pofsint extingui . Vt habeant redditus» 
vel obuentiones fufficientes ad fex Monachos falcem alendos , vel de con? 
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fetifii Capituli Generalis , pofsint ex bonis alterius Monafierij diti6ris,aue 
communis Depofitaria fuppeditari , donec ad fiatum pradi&um redigan- 
tur. Vt habeant officinas neceftarias pro Monachorum congma habita- 
tione, vel faltem reducibiles . Vt habeant Ecclefiam fufficienter con fi ru- 
dant , vcf facile conft ruendam cum paramentis , libris , vafibus factis , 8c 
alijs ad eiusfermtium neceflarijs . Vt fint in falubriori aere , quantum fie- 
ri poteff, ad Monaftica vita: rigorem fuftinendum ; extri Ciuitares pec 
vnummiliiare vel circi ob folitudinem, & commoditatem; Vel etiam in 
Ciuiratibus his temporibus ad bellorum mmultus, & inquietationes vis- 
candas , & ob populi aedificationem . Ne Ecclefia fit obligationibus in-* 
fuportabilibus aggrauata , nec aggrauetur hac occafione, & fimiles &c. 

339. InMonafierijs de nouo confiruendis, ac eorum partibus praecipuis 
aedificandis , vel definiendis , & vniuerfalirer in adificijs qua; excedunt va.. 
lorem centum aureorum , habeatur h?c ratio ; Ne fiant, nifi re cum Capi-' 
tulo particulari Monafteri j participata , & ab eo admifia ; ac etiam fa&o' 
circa formam peritorum ferutinio, & habito eorum iudicio , defsignatifq;* 
modulis , vel faftis archity pis , in ardificijs principalibus ; Et initis , ac in : 
autenticam formam dediidtis conuentionibus cum artificibus , & merca- 
toribus materiam’ fubminiftraturis . Et re tandem ad Reuerendifsimum 
delata , ac ab eo licenda in feriptis obtenta . Quarum quidem fabricarunt*' 
expenfas omnes, per folitos Monafierij Officiales, vel per duos Monachos 
ad id £ Reuerendifsimo deligendos,& fabrica praponendos, faciendas, vo* 
lumus in libro particulari fecundum ordinem conluetum referri , & difiin* 
6tc annotari , ac examinari , & approbari per Vifitatores, vel Rcuerendif- 
fimum,necnon etiam pec proprium Priorem M Capitulum Monafierij , fi 
fiant fumptibus Monafierij . Et hac omnia fub poena priuationis officio- 
rum tranfgrdToribus irtandamus, & alijs Reuerendifsimo arbitrarijs . Cir- 
ci adificia vero , qua pradiftam fummam non fuperant , feruetur hac ra- 
tio . Quod fi impenf? afccndant fuper vigintiquinque aureos, Prior renea- 
tur hoc ad Reuerendifsimum deferre, prater approbationem proprij Ci-. 
pituli,fub pani arbitraria, vtfupri . 

340. Omnind tamen Monafteria occafione fabricarum $re alieno, vel de 
bitis aggrauari Prioribus, & quibufcunq; Superioribus fub poena priuatio- 
nis officiorum inhibemus ; nifi aliter necefsicas cogat. Sicut multo magis 
eidem poena ipfo fadro eos Superiores irremifsibiliter fubijcimus , qui ex 
negligentia , vel auaritia,vel quouis alio modo debitas reparationes face- 
re ommi(Termt,veI diftulerint,maxime fi ruina, vel cafus, aut maioris dam- 
ni periculum immineat . 

341. Monachi cura animarum extri claufira prapofiti intelligantur cfle 
aflbeiati, quando degunt in locis , ad qua aHj Monachi quafi continuo di- 
u^rtunt , & commorantur . JEt obferuetur , quantum fieri poteft , quod ex 
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Statutis circi hoc prarcipitur. 

342. Circa egreHum Monachorum e Mona Aerio obferuetur nedum qu$ 
prxcipiuntur ex cap^ 1 j.Statucorum ; Vt fcilicet eant femper humiliter, ac 
venia, & benedidione tam in eundo,quam in redeundo a Superiore petita, 
& accepta, fit oratione armati ; Et cap.tf. eorundem, vt refpedu Monafie*- 
riorum in Ciuitatibus, vel Oppidis populofis degentium fine bini, & cucul* 
lati , ac Conuerfi , & Commifsi cum mantello, aut cappa ; Sed etiam quae 
prxcipiuntur ex Ordinatione de anno 1587. fada, vt refpedu eorundem 
Monaftenorum non egrediantur, nifi bisin menfe, praeterquam fi aliud ne* 
cefsitas fuaferit ; Etquxex Ordinario cap.i 5. vt pemodaturi, vel ad alia* 
MonaAeria diuerfuri habeant licentiam in (criptis. r /l 

345. Prohibitio ingrediendi foepta Monafteriorum noftroram, mulieri- 
bus fad 3 ,inuiolabihter feruetur,quia eft fundata inConftitutione Pontifr* 
cia Pij V. emanata fub die 25. Odobris Pontificatus fui anno primo , fie 
confirmata per Greg. XIII. qua reuocantur omnes licentia: eoufq; fupec 
hocquouis prxtcxtu conce(Ta*,& prohibetur mulieribus cuiufuis conditio* 
t)is,& prxeminentixjne prartextu prxdidarum licentiarum fub excommu*» 
uicationis,( cuius abfolutio Pontifici referuatur) Regularium virorum Mo* 
naileria ingredi audeant, Religiofis vero fub priuationis omnium officio* 
nun,ac inhabili tatis ad ea,& fuipenfionis a Diuinis,pcenisipfofado incur- 
rendis, ne ipfas intromittant ^vel recipiant . Limitatio veroeft fundata in 
declaratione Congregationis IlluArifsimdruna Cardinalium dubijs Conci* 
lij prstfcde. . . 

c v v T XXXVII, 
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. t>C qualitatibus ad Congregationem noHram recipiendorum, & de efficiendis f 
. antequam ad habitum recipiantur . 

344. QI quis in Congregatione noftra ad habitum noftrum recipi voluew 
rit,non Itatim annuatur ei,fed probetur fpirituseius,fi ex Deo eft* 
H )C eit,audica eius petitione, etiam circi ftatum , in quo Deo militare in- 
tendit, & ptfhabita de cius nacalitijs,bona educatione,fufficietia,cceterifq? 
requilius qualitatibus fatis proba bili notitia, offlratur illi fpes,& admitta- 
tur per aliquot dies ad Monachorum conucrfationem. Etinterim, fi fieri 
poteA,coinmuni vita: in Refedorio,in Choro, c$terifq; adionibuscumno- 
mtijs,veliunioribus inftAat, Quo eriam tempore nouitiorum Magi Aer, 
feu alius,cui harc cura fit a Priore iniunda, eius vita:, fi c moribus diligenter 
intendensexquirat,num Religioris, & perfediorisvitx, ac Deo libentis 
feruiedi Audio, an mala fugeftione,vel propria animi leuitate,aut alio pra* 
goatfedu hoc vite genus delegerit, faciacqjfxpius de illius fufficienria,pro* 
i '* 17 bicacc. 
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bicatc,&pci^«iicrantia|jcriculum . Et fi in fanfto propofito perfl«terit;$c 
(afficientes de requifitisexhibuerit pro barione&ac in omnibus habilis 
idoneus Cucricrcpcrtiis>admittattir ad habitum. m, v i 

i 45 • Qili ptp fetuitio Chori fum; recipiendi , debent ex Statutorum cap. 
.14. (altem 1,5. secatis annum habete i Et fi 16. excedant, nifi dcconfenfu 
Capituli Generalis, vel Dictae, aut tempore intermedio Praepofiti , tk Prio- 
rum eorum, qui i Capitulo Generali huic negotio funt prcte&i , admitti . • 
pebent quoq; faltem eam litterarum peritiam calere, aut de ea fpem indu* 
bium prafeferce.quod temporibus opportunis ad Ordines facrosirecipien- 
dos fine difficultate habiles admoenientur. Et hoc de extrema necelsita- 
te requiritur, nam de coqgruitate debent etiajii iuxtiajtatisproportionem* 
ra ntat fufficientiar reperin,v t pofsint fcientijs fpcculariuis debite applicari 
& in illis temporibus congruis ricd promoueri . Nullus item recipiatur ex 
Conftitutione Sixti- V. Dar. 6. Cal.p&qrbrip Pontificatusfui anno tertio» 
ac moderationibus fuperinde fequutis,qui non fit ex legitimo thoro,immd 
addimus, ex honeft is pa.rpntibus^ac etiam (njfi mdolcs fuppleat J ex no- 
bilibusjvel faltem confpicuis oriundus. Item nec qui fit in iudicio ob eri* 
pnen aliquod delatus,*: non debite iuftificatus. Item nec fi feruus,aut red- 
denda rationi obnoxius . Irem nec fi *re alieno grauatus , ac pofsit fu i s fa- 
cultatibus, vel opera fatisfacpre . Jjtfm nec fi conjugatus . Item G non co* 
flet refta corporis habitudine,vel fit bigamus, aut alio irregularitatis gene 
re , quod per Religionis ingreflum,non auferatur, detentus . Item fi aliqua 
aperta, aut occulta infirmitate, qu§ aut yix, aut cum difficultate, longo fcill— 
cet tempore,aut magnis cum difpeudiiscurari pofsit , laboret . Item fi de 
noftra Corrgregawone,etiamdumelfer nouitius, fuerit quandoq; licentia- 
tus,vel fponte rece(Terir,fuperquod pofsitdifpenfare folum Capitulum Ge 
Oerale ; Vel aliam Religionem quandoq; fuerit ingre(Tus,aut profefius,nifi 
en fpeciali concefsione , vtfupri, & feruatis qua: ex Concilio Tridentino 
cap. 19. -CefT.x.s. de hoc praefer i buntur. Item fi non fit moribus, ac tota vita 
antea&i confpicuus ; Et cceteras omnes condiciones, qua: ex facris Cano- 
nibus, vel Pontificorum Decretis praecipiuntur, non habeat.De quibus om- 
nibus teneatur ipfeautenticas exhibere fides , & Superiores diligenter, vt 
(upra, indagare . „ . m . 

3 4<Sf. Conupr fi verd,Commifsi,& Oblati non recipiantur , nifi fint in ma- 
turiori aerate, &r ex praedi&is conditionibus habeant qu? refpiciunt fi arum 
.B.egularem,non quf pertinent ad dignitatem Ordinis, & gaudeant praefer-* 
tfm bonaforporis habitudine , & incolumitate ;& religiofae vita: fpecimea 
pracleferant, ac falcem do&rin* Chriftianar pr^cipua capita , & fidei rudi* 
menta nofcant. Admiccantnrad habitura Conuerforum , vel Commiffo- 
rucn, vel Oblitorum , prout eorum qualitates expofeere magis videbunt 
t ur . . 1 * %. * ■ » . t . i* 4 r. .* 1 * 1. • * . * n j ^ i. .*< . i . 
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347. Non admittantur ad habitu noflru,nec et C6uerforu,C6milTorti,vei 
Oblatorum, nifi per Definitorium tempore Capituli Generalis, vel per Co« 
(ultorium tempore annualis Diera: , aut Prsepofitum Generalem tempore 
intermedio . Ac etiam de confenfu,& approbatione fpeciali Monafterij Jn 
t quo,vel cuius nomine funt recipiendi . Si quis ex Prioribus, vel alijs Supp- 
arioribus contrafecerit,vel iftud c£tarc pracfumpfcrit,fir ipfo fa&o ab officio 
abfolutus,& nouitius ipfead feculum remittatur. Ad couerfationem autc 
pofsint etia per folos Priores, re tamen cum Prfpofito participata, admitti. 

348. Non induantur noftro habitu, nec probationem agant, nifi in Mona- 

llerio Hofpicaletti,vbi optima ratione communis nouitiatus eft nunc inlli- 
.tutus , aut alibi , fi quandd de Superiorum aufioritate alii nouitiatus erunt 
, «rigendi. j ; . . . 

* . * fi * * f • . fT , 1 k w /j I' ||/ * 4 . i .H' C | j • j il • • . #•. 1 • * p . m . ,U 
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- ; De modo receptioni* T^ouitiorum ad habitum noflrum • 

*.'(!• ’ir.i j"]. -i' \ 'A .ii../:: inlrv» .V <3 

'349> T)Riftitis prardidris omnibus , cum Priori opportunum videbitur,’ 
-I induendus in Capitulo coram Monachis omnibus ad hoc cogrc- 
gatis erit vocandus,& ibi genuflexus hunc in modum per Priorem interro- 
gandus. 

Quid quarris.? Refpondear. Mifericordiam Dei, & veftram . Inquirat 
deinde Prior diligenter ab eo, fi fit coniugatus, feruus, debitis, quibus po- 
tuerit in farculo facisfacere,aggrauarus,vel reddendx rationi obnoxius . Si 
occulca infirmitate teneatur. Si ab aliqua Religione eic&us, aut dimiflus, 
aut fponte ab ea difceflerit,& fingulariter circa expofitas conditiones, ma- 
xime qu.Tnon manifdlc appareant . Quod fi admueniatur,vel refpondear, 
fein aliquo prxdidorumdeficere,repellatur. Sin minimi, rurfus Superior 
ei MonaRic? vitx difficultates, & afperirares exponat; Scilicet perpetuam 
caftitatem, promptam obedientiam, voluntariamq; paupertatem fub fo- 
lemniorisvori obligatione iugitcrobfcruandas,propri$voluntatisabdica- 
tionem.veftitus abie&ionem , vi&us parcitatcm,& mc»dum,clauftri,ac fo- 
licudinisrxdium,vigiliarum,& ieiunij lafitudinem , carnis macerationem, 
exercitationum corporalium laborem, ceterarumq;pr^cipuarum obferua- 
tiarum qualitatem ;& circa fingulasopere adimplendas eius voluntatem 
exploret . Qui fi refponderic ; Si Deus dederit , & quanciim humana pati- . 
tur conditio,fe velle cunfta adimplere. Superior tunc fubiungat . Deus,qui 
inecepit in te bonum opus, perficiat. Etrefpondeatur. Arnen, n 
350. Poftquam igitur fuerit de peccatis omnibus Priori , vel alio, ad id 
per eum deputata , (acramentaliter confefius , etiam, generaliter ( ad hoc 
enim pro noua vita tutius iaftituenda»ac plenaria indulgentia, & alijs eoo* 

■ .. ' ccfsionibus 
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cefsionibus dignius confequendis funt prarcipue adhortandi) ac facra com-' 
munione rcfedus, poft Miiram conuentualemjjeu poft vefpcras, in Eccle- 
fia ante Altare maius apud Superiorem genuflexus maneat . Et tunc Prior 
incipiat cum nota hymnum , Veni creator Spiritus &c.quem dum Chorus 
profequitur alternatim , exuat eum Superior veftibus (ocularibus dicens. 
Exuat te Dominus veterem hominem cum adibus fuis . E t deind£ induat 
habitu noRrx Religionis dicens. Induat te Dominus nouum hominem , 

3 ui fecundum Deum creatus eft in iuftitia,& fanditateveritatis.Etdiccn- 
o, In nomine Patris, St Filij , & Spiritus fandi Arnen, ipfum benedicat. 
Expleto hymno dicat in folito tono . 

•i . M * 1 , ( » 0 

^.Confirma hoc Deus, quod opera- pt. A templo fando tuo, quod cft in 
tus es in nobis. ' Hierufalem . 

Tlr. Emitte Spiritu tuu,& creabuntur, k. Et renouabis faciem terrar. 

Ora pro nobis Beate Pater Hero- §t. Vt digni efficiamur promifsioni» 
nyme. nibusChrifti. 

Domine exaudi oratione meam. ig. Et clamor meus id te veniat. 
Dominus vobifeum . pt. Et cum fpiricu tno. 

r , ( | ^ , j , # •• ^ i : ' ' ’ M ” ► i.* jV . : J 

Oremus . 

i ( t, v • A -t fi r . j : ;:. K? t 

Deus , qui cordi fidelium fandi Spiritus illuflratione docuifti , da huic- 
famulo tuo N. (& mutetur ei nomen, ac imponatur nomen alicuius fandi, 
prarfertiin cx Monaiiico ordine , qnem deinceps pro prxeipuo aduocato 
apud Dcuin habeat ) in eodem Spiritu reda fapere, & de eius femper con- 
folatione gaudere . 

Deus, qui Ecclefix tuar, per Beatrum Patrem Hieronymum, gloriofum 
Dodorem tuum , verae fapientix arcana propitius referafti ; Eius nos me- 
ritis tribue illud finccre, quod docuit, intelligere, & efficaciter adimplere. 

Omnipotens fempiterne Deus, miferere famulo tuo N. Sc dirige eum. 
fecundum tuam clementiam in viam falutis arteme , vt te donante tibi pla- 
cita cupiat, & tota virtute perficiat. PerChnllum Dominum noftium. 
Arnen. 

351. Et tunc exurgentibus omnibus ,confignetur per Superiorem Magu 
ftro Nouitiorum , fub eius difciplina militaturus , ac vna cum alijs de per- 
tinentibus ad fufeeptum vitf genus inflrucndus . lfdcm modus feruetur fi 
plures fint fimul ad habitum recipiendi , mutatis murandis &c. 

351. Vertimenta,&a!ia‘,fiquaea farculo fecum detulerit, feruentur in 
communi Veftiario , vel alibi ad nutum Superioris , ei reddenda , fi forte 
.{ quod Deus aucrtat ) retroceflerit, vel de Religione fuerit dimilfus ; alio- 
euin in eius, vel Monafterij vcilitacem per Superiorem conuertenda. .. 1 
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35$* f T ? Empore probatioms infatuantur Nouirij per «orum Magifau 
J io primis in adibus corporeis cum humilitate , modefaa, & de- 
centia exbi.bendis , vt fciliccr incedant corpore quidem errcdo, fed oculis 
dimifsis&c. Vt Superioribus cum reueiencia capita inclinent, & dum cos 
alloquatur genua fledant,& in omnibus iuxta praxim in Congregatione 
vfitacam , ac abundantius in Carta Nouitiorum explicatam . Item in titi- 
bus , ac cf remonijs Congregationis iri Ecclefia,Choro,CapituIo,Reft flo- 
rio , ac alibi debite prarltandis . Item in Cantu, & Officio iuxta Rubricas 
r^fie dirigendo * Item exercendi funt in adibus humilitatis circa viliora 
minifteria , vt in luftranda domo , pannis expurgandis, pane conficiendo, 
& fimilibusin Cbngregationeconfuetis. Item funt diligentius init ruendi 
de lingulis contentisin Regula, Statutis, ac Ordinario, & illis afluefacien* 
di , yt fcilicet primi afsiftant omnibus horis in Choro , in Capitulo, Refc» 
florio, & alijs locis, & adibus publicis . . Vt filentium debitis locis, & ho- 
ris feruent. Vtabfanentias,& iciuniaconfuetanon tranfniittant. Ne vnus 
aliorum Cellas fine necefsirate ,& particulari Magiftri licentia ingredia- 
tur. Neprofeffos,& extra Nouitiatum commorantes alloquantur , aut 
eis vllatcnusaffocientur. Vtdifciplinasnon folumin communi , fed etiam 
in particulari, pro Algidorum indigentia, .& dirpofiticne, ac etiam alias- 
camis macerationes frequentent, ac fenfus omnino cohibeant, &: morti- 
ficewtn Sunt etiamedoceridi modum mentalitcr orandi , & meditandi, ac 
propriam confcientiam quotidie examinandi, & in ledione librorum fpi- 
ritualium cum frudu perfiilendi . Debent quoque pocilsfmum fandorum . 
Sacramentorum frequentationem non intermittere, & laltem bis in men- 
fe , vel etiam femei in hebdomada peccata confiteri , ac diebus debitis fa-. 
cra Euchariltia refid . Et quoniam none difpofitiones facile ditabuntur, 
non eft etiam cis denegandum, quin humanioribus litteris, vel fublimiori- 
busfcientijs,pro eorum captu,incumbanr,ac in his cum frudu exerceatur. 
Sunt quoq; ,ad animoru relaxationem , Sc corporum fanitatem,cis pirmit- . 
tendar honefta: recreationcsquar quandoq; intra ctauftra,& quandoq; lon- 
giores extra fianc.in locis tamen,quaritum fieri poteft,.fol itari js, ac aco- 
mercio non folam Laycorum.fed etiam Monachorum feparatis , ac Magi- 
ftro prarfence,qiii etiam, in omnibus alijs adibus, & locis cis debet afsifir- 
re,ac illos concommittari, eundas eorum adioo€S>& motus diligenter ob- 
fcruans,ac dnigeos 


- \ 


U 


354- Debet 


D.Hleronyml. Cap.39. 

3*4. Debet quoq; Magifter particulares eorum cellas frequenter vifita- 
re,ac in eis fcrutinia tacere, inuigilando,vt humili ledo, menfa , ac oratorio 
confient, ciim vafculo acqux benedi<fr*,ac difciplina,& aliquibus imagini** 
bus Crucifixi, ac fandorum, maxime qui de poenitentia dicuntur > nudis in 
reliquo parietibus, ac libris fpiritualibus,& proficuis . 

355. Eius quoq; eritprxcipui muneris, cum follicitudineinfiftere,vtne- 
cieiraria pro Nouiciatu opportuni fuppeditentur, prxfertim vero pro noufa 
tijs infirmis, quibus charitatis officium cll omni itudio in omnibus impen* 
dendum . Eruntq; hac de caufa per Magillrumduo ex prcuedioribus» 
fub eius cura degentibus, deligendi, vel per Superiorem Conuerfus>aut C6- 
miflusafsignandus, qui nouitijs infirmis inferuiar.temporibufq; debitis 
opportuna fuppeditet;ficut etiam alicui ex prouedioribus.vt lupra.cufto- 
dien dsc,ac adaperiendi ianux Nouitiatus, atque nouitios ad Matutinos ex 
citandi, & fimilium cura erit committenda . 

35 6. Conuerfi,& Commifsi anno probationis indruanturfie ipfi per Vi* 
carium,aut alium per Superiorem deputandum de principalibus in Regu- 
la, & Cofiitutionibus contentis, edoceanturque modum Mifsis priuatisin- 
feruiendi, culpas in Capitulo dicendi,& fub peritioribus inftruantur inof- 
ficijs feruituns , & prxfertim in maxime neceffarijs , in quibus fi non profi- 
aiant,adptofcfsiohemnonadmictanturw r. 1? ' 

357; Non pcrm ittatur nouitijs, ad paternas domos accedere»aut alibi ex- 
tta Monafterium commorari, nifioccafione infirmitatis valde periculofar» 
& id de licentia fpeciali tantum Prxpofiti Generalis . Nec de Monallerio 
cgreduntur,nifi iimul omnes copulati , & a fuo Magifiro concomitrati oc- 
cafione rccreationum,vt fupra . Neq; etiam eorum affines , & confangui* 
ncos foh pofsinc concommittari,fed cantum Magifiro,aut focio prouedio- 
re,de magifiri licentia, prxfente . 

358. Etiam, fi quis ad Nouitiarumerateproiiefiusfuerit receptus, ac irt 
facrisconfiicurus,non eximatur ab cxequcione,& obferuacia omnium, quas 
idlent per nouitios prxfiari , nifi fort£ in aliquo minus elfentiali fuerit per 
Magiftrum,ve) Superiorem difpenfarus. Propter dignitatem tamen Ordi- 
nis,li fit Sacerdos, omnibus alijs prxferatur ; Et Milfas celebrare , ratione 
melioris boni, dc Superiorum licentia, pofsit. Nullum tamen nouitium ad 
Ordines facros, durante Nouitiatu,promouen Superioribus fub pccna pri- 
nationis mandamus . 

359. luxta ordinationem deanno 14*». ac fxpius-deinde innouatam, & 
ad hxc vfq; tempora etiam in viridi obferuantia pofitam,duratc anno pro- 
barionis,fingulis tribus menfibus, in Capitulo Monafierij de conucrfatione 
cuiuslibet nouitij habeatur tra&atus; Et auditis debitis informationibus 
ab eorum Magiftro, proponatur, ac fecretis votis difcutiatur,mim fit rc« 
linendus, aut de Congregatione dimittendus* 

/-- • 360. Ne- 
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j<fo. Neminem ad Congregationem , & habitum noflrum , data merce^ 
de , vel ta.&) de ea conuentione , & obligatione , Sc omnino intuitu mer- 
cedis recipere , non folum quibufeunque Superioribus fub excommunica- 
tionis poena, ob prauitatis fimoniaex labem , ipfo fatto incurrenda > inhi- ' 
bitum efle declaramus : Verum etiam eos omni officio, ac dignitate Aa- 
tim priuandos efle volumus , ac nunc prout ex tunc priuamus , qui pro ali», 
monijs tempore Nouitiatus aliquid huiufmodi fubminiflrari cogcrmt, vel 
quouis modo in pa&um, vel obligationem deduxetint . Non prohibemus 1 
tamen, quin Congregationi, vel MonaAerio fponrt* oblata, vel donata pof- 
fint Superiores accipere , & quibufeunque contra&ibus , in Aitutionis , do- 
nationis , vel flmilium in fauorem Congregationis, vel Mona Aeriorum af- 
fentiri,& quomodolibet debita, vel deuolura occaflone profefsionum 
per Monachos, & Fratres emiflarum,vel aliter, quatenus Superiori, ac Ca-< 
pitulo placuerit , iulto iure repetere , & exigere ; * 

- '* '•> ' rtT-r 'r.tnilm »fch 
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i- De modo Trofeflionis emittenda. 
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}6i. Ompleto probationis termino (quem facrofan&t Tridentina 
x^Synoduscap.15. Seff. r5.prxfigitcfl*eannuminregrumadiefu- 
fceptionis habitus computandum , ac poA completum xtatis Nouitij 16. 
alioquln profefsio fit nulla J ad Superiorem pertinebit , de profcfsione e- 
mittenda agere. Quocirca Capitulo Monafterijad hoc eoad unato, iterum 
deeiusconuerfatione, vita, Sc rnorihusdiligenciori informatione a Magi- 
ilro , & laijs , cum quibus fuerit coimerfatus, perquifita, proponar, ac vo- 
tis fecretis fubmittat ; num ad profefsioncm fit admittendus. Quod fi ma- 
ior pars annuerit, de mandato Superioris vocetur ad Capitulum, qui illum 
in medio coram fe genuflexum fic alloquatur . Charifsime mChriAo Fra- 
ter . Ecc£ tempus probationis tu$ iim completum e A , in quo vitam no- 
ifram, fecundum Congrega rion is noArx Con Aitutiones, & vfum es exper- 
tus^ preterquam in confilijs fui Ai ficut vnus ex nobis. Nunc ergo de duo- 
bus vnum i te e A eligendum, aut fcilicer a nobis recedere , vel renunciare 
huicfxculo,&teipftim Omnipotenti Deo, Diucq; Patri Hieronymo, Sc 
Congregationi noArx in perpetuum olferre . Sciafq; , quod poftquam in- 
diifolubili hoc obedienn? iugo te obArinxeris , non licebit tibi amplius 
abeo collum excutere, nec ab illo quod folemni voto fpoponderis, re- 
cedere . Quod fi rcfpondeac , fe velle in coepta vocatione pcrfiAcre, 
Sc mediante fanftx profefsionis facrificio,fe Deo perpetuo confecrare, 
intelligatur ad profcfsionem admiflus . Sin vero per Capitulum reiceretur, 
aut ipfe nollet profiteri, in Capitulo nihilominus, vtfupri, vocatus, dica- 
tur 
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tur ei per Superiorem . Frater, -quoniam mores tui moribus noftris non 
conueniunt, tolle quod tuum eft,& vade in pace. Et tuncexuatur habi- 
tu noilro , & veftimenta , ac alia fua illi reddantur , & ad priorem fortem 
remittatur. iv h • * ' ' 0 id 

362. Nouitio itaque ad tantiim adum , & indulgentias illius occafione 
igne confequendas , per pra-uiam peccatorum facramcntalem confcfsio- 
nem , St facrx Eucharifti* refe&ionem prarparato , St bene difpofito, eoq; 
anni Altare maius apud Superiorem genuflcxo, & circunftahte toto Con- 
uentu>& candelis ia Altari accenfis, procedat prius Superior ad benedicen- 
dum habitum, Cucullam fcilicct, Sc fcapulare , fi luerit Monachus, vel fca» 
pularc,& Mantellum, fi Conuerfus, vel Mantellum folum, fi Comi(fus,hoc 
modo dicens in tono folito. 


Sf. Adiucorium noftrum in nomiheDni . Qui fecit ccelum>& terram ? 

OSJ ut IJ> !! rf •!<'. • • ' ( 1 v i ■ . 

Oremusl 

, Domine Iefu Chrifte,qui tegmennoftr* mortalitatis induere dignatus 
es, obfecramus ru* largitatis abundantiam, vt hoc genus indumenti, quod 
Patres noftri ad innocentiae,& humilitatis inditium, abrenunciantes Mun- 
do ferte fanxerunr,ita benedictione tua bene ►f' dicere digneris, vt poftqua 
hic famulus tuus eo vfus fuerit, teiinduere mereatur. Qui cum Patre, & Spu‘ 
ritu fando viuis , & regnas in feculaficulotum. k. Amenw Etafpergat 
deindepradi&aindumentaaccjuabenedidai &thure adoleat . Poftei 
exuat Nouitium veftibus nouitiorum dicens, vt fupri . Exuat te Dominus 
veterem hominem,cum aftibnsfuis . Etfubindd induat illfi veftibus pro- 
fefTorum dicens . Induat te Dominus nonum hominem, qui fecundum Deu 
creatus eft in iuftitia , & fan&itate veritatis . Et eo induto profequatui} 
Prior in cono folito. < . ro ; - 

: • H ■ T 

tf.Saluum fac feruum tuum . K.Deusmeusfperanteminte. f- 

^.Mitteei Dne auxilium de fando. Et de tyon tuere *um ; i- 
t \ f . Domine exaudi orationem mea. Et clamor meus ad te veniati 
ty. Dominus vobifeum. Etcumfpiritutuo. ' r 

Oremus . 

•<? Adefto Domine fupplicationibus noftris, & huncfamulu tufi bene^df- 
cere digneris , cui in tuo fando nomine facrum-Religionis noftre habitum 
iinpofuimus»vtte largiente 8C demotus in Congregatione proficere, & vita 
percipere mercatur 2 remamit PerGHriftum DominurnnGftrnnrl.«. Ameni 
Tunc fic indutus accedat ad fuprsemum Altaris gradum , ibiq; erddtis* 
ac verfa facie Superiori tunc fedenti, iti tamen vt nec tergafandifsinio Eu- 
cbareftif facramenco vertat, profelsionem emirtat,alta,& intclligibili voce 
i ' ~ * Y cedulam, 


dia 

tirj 

C?. 


jT 


Digitized by Google 


, 1 7® .Ordin.Cbngr.Moriacfi. 

jfcdulam , fe^inftrumentum fu* profefsionis \egcts fecundam formam , vt 
jn Scat u j is . Qua lefta,conuertendofe ad Altare, fupcr illud eam offerat as 

KmVeut“a^r a ''F?!’ aifS, ' n ° qi ? acramel ' r0 g«ufl»aen* ad locum prio. 
1 i' Et dum erit in vltimo gradu apud Superiorem iterum ee. 

nu nexus, tunc Supenojintonet cum nota Hvmnum, Veni creator Spiritu* 
&c. Quo decantato alternarim per Chorosidicat Superior in tonofolito^ 

t h0C t DeU5,<1Uod °P cra * 9* • A “ m P'o fando tuo, quod eft » 
tus esm nobis. Hierofalem . 4 

y . Oremus pro fratre nofiro N. 9:. Dominus confcrnet eum , & viuifi. 

1 - { '* fJ ^ » cer eum, & beatum faciat in terra» 

& nou tradat eum in Anima ini» 
n, r\ - . micorumeius. 

V. Domw exaudi oranonf meam. Et clamor meus ad te veniae. 

V. Dominus vobifcum . £!. Et cum fpiritu tno. 

_ A r - Oremus . 

Domine, famulo tuo rennncianti fecularifens pompis, 
gratia' tuarianuas petere * qui defpe&o diabolo fugit 'ad titulum ChrifG ' 

oh^e "t ^ T 1 ™ rerCT0 r “'P' ’ n ' de fo inimicus valeat trioni 
P ,; ; Tnbue ei brachium, Domine, infaticabilc tui auxilium. Mentem 
• us ‘icikitjcacircudaiVttflidmurovallatus.Mundufegaudeateuafifle 

tt B r atU ?' Panem Hieronymum Cofeflbrem tuum normam vU 

^iXs & famtifti^u.rfumus dementiam tua, 
flm lnt r ™ Smaornm tuorum .ntercefsione placarus , fuper hunc 

Cliu m,qui tam feculo rcnunciauit.dementerl ac pii rcfpicias j cor 
Oius ab errore cantatis auertas , & ad tua ventans fcqLlIam acccndas 

viuenl tU f mlfcrlcordlt et dooum infundas ; quatenus fobrid , lufie, ac pii 

tioneDerfi(iaf 1S r- ? P r * ct P ta , c unodiat,& contri deledamenta peccati ra- 
Ramalium defideriorum prauitatem compefcere valear, 

«3^sosaass£ss» 

mir f- C0 , rs D eus,qui esfons veri luminis, i quo eft omne 

bonum, edunde. fuper huc famulum tuum feptem gratiae charifmata * Der 

£ndam benedi * Sionistu* fcrti«6i«^ 

Km ft cumTriuZhonr am & lortkudmtm * a: P° ft b“i“a vio» labo- 

I plllil 1 11 11 111 1 ia,, B . PerChrifium Dominum no. 

pintes profefsionem emiduri , ifdem modus, mutatis mutandi». 
feruetur,ac fecundum ordmc,quo ad habitu fucmut recepti.profiteamur* 

' '■ •* Poftei 
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»1 -Poftei furgente Priore Sc ipfe furgat, & i latete Altaris iterum genu flet 
gus ad ofculum pacis fufeipiatur primd per Priorem , deinde per reliquos 
Moruchos profetfos gradatim ; Et fimul per Priorem , ad ea qua fponte 
vooic , opere complenda breuiter adhorcetur ; Ac tandem in loco vltimo 
profdTorum per ipfummer Priorem collocabitnr; Quem locum deinceps 
vbiqi retinere debebit , prarterquam fi exigentibus demeritis per Superio* 
res aliter iuxta Conftitutiones it acueretur, aut propter gradus , & d ignita* 
tes aliter e flet obferuandum » 

Z i/ VK. * i : • 1 

. i € *A V T X X X X U ( - * 

V t 01 yjnti-j- ^ j ' :* •’ c s »1 ■■ J.m.:' ho&| 

, Sduomodo noniter Vrofefji fnnt tenendi ; Et de ordine fnrncedentia inm • 

• 1 Monachos , ac etiam inter Monafteria • 
or . 1« tr.r •; 'O. *j; •! fl loiiKS ' ' f f: " ■ . ■ t 

T> Rofefsiommi Cedular fubfcriblrur non folii m p*t eum, qui profefi. 
. ; > i fiQnememifsit,vtmStatutis,fedetiamperPriorem,quiprofefr 
fione recepit hoc modo . Ego D. talis de tali loco, talis Monafterij Priot 
praefens fui,& recepi ; Et per omnes profeflos Monafterij fecundum eorum 
Ordinem, hunc m modum . Ego Don A. de B. Vicarius pr^fens fui , 8c fic 
de reliquis . Ac fic fubfcript* habeant idem robur, aceis adhibeatur eadd 
fides, ac fi eflent inftrumenta per publicos Notarios in autenticam formam 
redada ; Seri banturq; ex originali ordinarim in libro particulari , perjpe* 
tuo in archiuio Monafterij, in quo habetur Nouiriatus, alferuado ad fidem 
faciendam cum opus erit. >i 

^^4./ Notii ter profefsi, fi ^tatemnon habeant, aut non prarfeferant matu* 
riorem.non dimittantur de Nonitiani,fedfub eadem dilciplina, donec ad 
illum ftacum deuenerint,teneantur , nifi aliter necefsitas cogat', & hoc de 
fpeciali mandaro Prarpofiti Generalis . Teneantur nihilomiuus omnes noi 
aicer profefsi faltem per tres annos a profefsione in ardiori difciplina , fub 
cora particulari Vicarij , vel alterius idonei ad id deputandi . Immd , do* 
nec in factis fintconfticuti,exiftant faltem fub particulari cura Vicarij, neC 
tis liceat cum Sacerdoribas,& alijs conuerfari,nec d regulis obfernlntie yl* 
lo pado recedere . Nec pofsint ab hoc ftatu amoueri » nifi ex enidenti ne* 
cefsitate,vel maiori congruentia Reuerendflsimo quanddq; v idea tur fuper 
hoc difpenfandum . 

Pofsint deinceps ad habitum recipi Nouitij,ac ad profefsionem ad* 
mira' nomine etiam aliorum Monafteriorum,& non rantflm Monafterij, 4 n 
quo eft Nouitiatus j Et tunenon fotam erunt ad habitum,& profefsionem 
dcconfenfu Caoiruli iHhisMonafterij recipiendi , verum etiam in Cedifla 
profefsiorus,vbi habetur. (Promitto obedientiam Deo Patri &c. & tibi 
P*tri, N. Priori iftius Motuftcrij Scc.) erit addendum ( Et tibi Patri N. 
i*. ,u Y a Priori 
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Priori iftius Monafterij&c. Nomine Monafterij&c.) Ac Prior in fine ad 
teftificandum debebit fubfcribere. Ego D. talis de tali loco Prior tiliS 
Monafterij prarfens fui,& nomine talis Monafterij recepi : Et bona omnia» 
ac iura,qu$ quomodolibet Congregationi.aut Monafterio ratione didant 
profefsionum debentur, intelligatur acquifita Monafterio, cuius nomind 
recipiuntur ad profefsionem . Ac cum ad arcatem peruenerint grauem , fi * 
dignis exigentibus mcricis in prardidis Monafterijs afsignari petierint, vel 
ab illis non remoueri, facile annuatur, vt eorum fubleuetur fenedus < 

366. Locus in Congregatione iuxta' digniratum gradum inter Monachos 
deinceps ex Ordinationibus de anno i $p6. 1601. 1609. & impofterumfar- 
pi confirmatis ,& longo v fu receptis, fcruandus, eft, vt Prarpoliro Generali 
taraquiitJ orfinium fupr^mo Pallori vbiq; fuper omnes dignior, & emjnen- 
tior deferatur locus . Subfequens debetur Patribus Prioribus gradatim,' 
fecundum antiquiorem Monafteriorum,quibus pnefunt, Congregationi no 
Jftrar vnionem:» vel fundationem ; Eorum timen quilibet c«teros Priote^ 
pricer Prarpofitum Ceneralem,in locis propriae refidentiae procedat . Sub- 
fequantur Vicarij fecundum eundem ordinem , qui tamen extrfi proprias 
relidendas non nnccedant graduacos,vtinfri . Deinde Vifuatores , Defi4 
qicores, & Confultores,qui, dum funt in adibus fuis, etiam Priores talibus 
gradibus non infignitosanreeedanc , fc inuicem vero fecundum memoratu 
didorum graduum, ordinem, ac io eodem gradu fecundum ordinem profef 
iionis . Nihilominus non Priores femper deferant Prioribus.Qui verd Ge» 
neralatus munere cum laude fuerint perfundi, etiamfi quanddq; cotingar» 
eos in nulla dignitate effe conftitutos, ob tanti gradus eminentiam, iuxtd 
pr«edidas Ordinationes,praccedanr omnes praeter Priores , & etiam Vica- 
rios in eorum tantum refidentijsj Et Priores eorum confi!io,& confultatio- 
ne in pr$cipuis,ac difficilioribus vtantur,afsignentq; Conuerfum,vel Com- 
miffum, aut alium idoneum, qui in neceflarijs opportuni inferuiat: Etfi 
Monafterium ad habirandumdelegerinr,facileeisannuatur&c. In reliquis 
attendatur ordo profefsionis,ira tamen vt Monachi femper Conuerfos , & 
Conuerfi Comiflos,& hi Oblatos praecedant. 

$6 j. Monaiteriorum noft rar Congregationis in Italia ordo>pcrnes anti-* 
quiore fundationem , vel vnionem , aut aliter attendendus,eft, vt ponatur. 

1. Monafterium Sandi Petri nunc de Hofpitaletto» alia's de Scenis 
nuncupatum, Dioecefis Laudenfis, quia nunceif caput Congregatio- 
nis, ciim fit Sedes Reiierendifsimi Patris Generalis. . « 

a. Monafterium fandorum Bonftacij,& Alexij de Vrbe, ob antiquiorem 
vnionem ad noftram Congregationem . ' 

3 . Monafterium fandi Hieronymi de Caftellatio prop£ Mediolanum» 
quod Ordini fandi Hieronymi etiam prius, quam fupradidum Mo- 
nafterium fandi Alexij , fed Congregationi noftrar, poft reformatio; 
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nem Patris Luppi , pofterius fuit incorporatum . 

4. Monafterium fandi Hieronymi prope Mantuam . < . j 

5. Sandi Sigifmundi prop£ Cremonam. ( • 

<>. Sandi Sau ini Placentiae. \j y 

,7. SandiMariniPapiae. * > . j 

S. $andi Barbariani Bononia?. i 

$>• Sandorum Geruafij , & Protafij loci Montisbelli. » 

10. Sandi Pauli de Albano. c 

11. Sandorum Carpophori,& fociorum prope 1 nouum Comum.' . ;i 

xx. Sand,i Hieronymi prope Bugellam . n 

13. Sandi Hieronymi prope Nonariam .i •. < o'j *:l: 

x 4 .»San&i Michaelisprope Brembium. *;b i.joijs dvro Jj ,yr £{► 

15. Sandi lofeph prope Marmirolum. . 

- 
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• M - Cirta litterarum Studia, & Studentes, i 

: • . >u i- j- i .i ii - ' 

3<S$. /^Vm ignorantia fit omnium malorum radix, & otium eius fomes 
fit pracfertini Religiofis viris maximeeuitandum: Ideo Statutis, 
ac Contf kutionibus inhyrentes decernimus, Monachos nofl ros, praecipui 
adolefcentiores , & capaces omnem operam , omnemq; laborem ftudijs' 
impendere debere, demptoq; feruitio Chori, acalijs necefferijs obferuan- * 
tijs , omni diligentia , ac vigilantia in huiufmodi efie detinendos , & exer- 
cendos. ... ■ i* 

369. Ex ordinatione de anno 15 8x. & alijs in viridi obferuantia . In Mo- 

nallerijs Hofpitaletti, Caftellatij , Placentia; , & Cremona deputentur , & 
manuceneantur Ledores idonei , laudabiles dpdrina , moribus , ac vita', 
qui ibidem profiteantur Grammaticae, Logicf, Philofophiae,ac Theologie* 
fepfacr$ Scripturae lediones,cam pro Nouiciorum laudabili in Domino 
educatione, quam etiam pro Monachorum profeflorum fcientiar augumc» 
ro . Addimus ex alifs ordinationibus . Ledores fi fieri pofsit , fint ex pn> • 
4>ria Congregatione, aliter conducantur exremi . Et fi Superiores per men- 
iemin hoc fuerint negligentes, fufpendanrur ad arbitrium Rcuerendifsi- 
sni ab officio. i> i ./*»,, . 

370. Ex ordinarionibu&de anno 1594. Cupientes noflrae Congregatio- 
nis Monachos bonarum' litterarum fiudijs, Deo fauenre , florere, ftatui- 
mus,yt de mandato Capituli Generalis,vel Reucrendifsimi quamprimum 
eorum omnium fiat deledus, quorum indoles, ac ingenium fpem prebeant 
boni exitus . Et hi omnes in dafles diuidantur, quarum vna continear cos, 
qui humanior ibus litteris funt erudiendi . Secunda cos , qui ad Logicam . 

c, ... a " “ Tettia, 


Tertia, qui ad Philofophiam . Quarta, qui ad factam Theologiam audieiw 
datn comperientur idonei; Curabicq; Rcuerendifsimus vt fingulis clafsi- 
bus optimi perquirantur Praeceptores . Superiores verd Monafterioramdn 
quibus huius Decreti audoritate collocabuntur diligenter, ac enix£ cura- 
bunt , vt fructus vberiores afsidua diligentia percipiantur. Quod efficient» 
fi difcipulos crebris admonitionibus , corredionibus , blahditijs , minii , 
omniq; prorfus arte .vd inducant, vel impcllanr ad munus fnii rede obeun- 
dum . Addimus, adolefcentiores Monachos, ac minus in ftudijs prouedoi 
efle maxime in Monafierio Hofpitaletti , & alijs,in quibus viget obfet uaW- 
• tia, detinendos, prouediores vero, & maturiores ob Rudiorum commo*» 
ditatem pofle quoque in Monafterijs Papiar , & Bononiae afsignari . 

371. Ex ordinationibus de anno 1605 . Hortamur, ac in Dbmifioibbfe» 
eramus quofeunque Superiores , vt diligentes , & vehetpenter accuratos ft 
pr? beant in adolefcentibus rede alendis , & educandis ,pr?fertim in litte- 
rarum , ac fciendardmiladiji ; Ib quo rtttirttre debe ah t larpe inquirere , Bc 
ferutari : Aniuuenes eorum curae demandati fruftri tempus conterant. 
Quod fi repererint.,in eos animaduerrantgrauibus etia poenis, & fi nullo 
pado refcipifcere voluerint , priuentur etiam perpetud facultate findendi. 

' £x ordinationibus de anno 1602. Ad inflammandos Monachos, Sc 
adolefcentes praefertim ,vtinftudia bonatum litterarum, & honefiarum 
lartium diligentius incumbant, quemadmodiim Decreto Sandifsimt D.ML 
Clementis Odaui circa Regularium reformationem fandtum eft , ftatlii-. 
mus; n$ cui Monacho pofi hac facultas fiat accedendi ad aliquos ordines 
facrosfufcipiendos,nifi prius de eius vitae probitate, morum honefiare» 
dodrinae, & litterarum peritia periculum ab huic muneri prarfedis fadonp» 
fuerit , & per diligens examen aptus, & idoneus,cui fatuitas promonendi 
ttd facros ordines a quoamque Ordinario concedatur, fuerit repertus . ‘ 
375. Ex ordinationibus potifsimumdc anno itfoo. Antiquam confuctm* 
clinem habendi in Monaiterijs maioribus (altem bis in hebdomada , die* 
f>usa Priore preferibendis, capitulariter int<* Completorium aliquam le± 
ffcionem faerse Scripture, aut Cafunm confdentiae, ant fuper Regulam otm 
«ino approbamus , & confirmamus . Et ex ordinationibus dc anno 160& 
additur, quixUe&ioprfdi&a in Monafierijs ad hoc defignatis habeatut 
impofterum frequentius, videlicet temporibus Quadragefim® , & Adnen* 
tus alternis faltem diebus , alijs vero temporibus bisfalteirt in hebdo- 
mada. 

374. Ex ordinationibus de anno 1^96. Nemoexnoftris Monachis deina 
roeps pofsir promoneri , nec admitti adDo&oraros gradum , nifi prius di- 
fcufsis, & publice cum laude difputatis illius facultatis , in qua cupit pro* 
moueri, conclufionibus; Habitaq; in feriptis i Capitulo Generali , vei 
Pr^pofito licentia, & fide de illius fufficientia,monim. Sevit* probitate* 
i Addimus 
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Abdimus, ac etiam i proprijs Dodoribus, & Magiftris , de eius fufficicn- 
tia , & quod falcem per fex annos completos fcicntiarum ftudijs ordinarijs 
cum frudu operam dederit» 

17$. Ex ordinationibus de anno 1600. Quiimpofterum Dodorali di- 
gnitate fuerint infignici , teneantur fcientias ,'quas profitentur, ad nutum,. 
& mandatum Superiorum edocere. Extendimus nane ordinationem ad 
omnes, qui prxdidis muneribus, vel alijs in Congregatione neceflarijs 
quomodohbet fuerint habiles. 
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S7A Via fecundum culparum qualitatem debet efTe poenarum mo*i 
dus; & prudenti medico pro morborum varietate quadoq; 
fomentis, & vnguencislenicntibus,quand6q; medicamentis 
abffergencibus,& quandoq^etiain ferro v repte ell vtendum ; Ideo cujpas 
per gradus in leuem,grauem,grauiotem,&; grauifsimam diilinguentes , ac 
proportionataseispcenasadaptantesjdicimus. .'1 

$77. Culpam ktiemell‘e,fi quis inprmcipio Officij, Capituli, menfar , aut 
alreriu^ communis exercitij prxfcns ex negligentia non fuerit; Aut erra-» 
uent legcndo,canrando,vel alia faciendo in communi, folus, vel alteri a flo* 
ciatus,& flatimgcnuflexus,acpeduspercuriensnonacceperit a Superior 
te lignum . 

178. Si quis lcdiones,cantum , ac alia fibi ex officio incumbentia debito 
non prat*parauerir,vel proeuiderit . Vel aliud legat,aut cantet , quam fit lc-> 
gentium, aut Cantandum . Vel fi eius negligentia liber a!iquis,in quo fit le- 
gendum, vel canrandum,defficia£,aut ipfum male tradet . 

37 9. Si dum Officium dicitur, aliquis dormierit in Chorp,vel dum habe- 
tur Capitulum, in Capitulo, aut alibi in adibuspublicis: Velriferit , aut 
ad ridendum alios incitauerit ; Aut nugas , & ludibria inferendo quomo- 
dolibet didis , vel fadis alios ab Officio , vel alio exercitio publico auer- 
terit. ; . ’ - ' y r ' 

380* Si quis Ecde&r ornamenta , vel Altaris, aut res communes Mona- 
iterij negligentertradauerir, vel inexercitijs,ac muneribus fibiex offi- 
cio, aut obediencia impolitis obeundis aliquam commiferit negligentiaw* 
vel ommifsionem . 

3 8 1, Si quis Coquinam, Hofpitium, V alerudinarium, ac huin/mod i of* 
ncinas, nifi ex ; nece fsi tace, aut proprio exigente officio , fine Superioris IU 
centia fuerit ingrelfus . 

Siinmcnla aliquid potus ,.vclcibi verfjtucrd , aut vafa fregerit, aut 

notabilem 
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notabilem flrepitum feceririvel negligentiam commiferir. Aut fi cibuni' 
coeperit fumei* , vd potum,antequam bfcnedi&ione abfoluta faftum fit fi- 
gnum a Superiore . Vel extra menfam cibum, vel potum fine benedi&io- 
ne, & licentia Superioris fumpfcrit . £t fi fine caufa , &: licentia abftinen- 
rias Ordinis fregt iit . 

38 3. Si benedictionem in egrediendo de Monaflerfo>& reuertendo a Su- 

periore non acceperit, ac inalijs iuxtavfum Congregationis.' Vel per pia-’ 
teas,& loca publica vagis fuerit oculis, aut focium debitC non fuerit coni-' 
committatus,aut quidpiam aliud minus honeftum ? & decens fecerit , pet 
quod populo potuerit licandalum excitari .* ' ' * 

384. Si filentium locis, & temporibus debitis non fcruauerit , vel ho- 

fpites extraneos, praterprirtiam falutationem.fme Superioris licentia fue- 
rit alloqutus, vel eis affociatus. Aut alterius Cellam fuerit fine necefsirate, 
& licentia ingrefluS. • '/• ^ • • 

385. Si libros , & alia ad necefsitaterfi fibi'cx communibus fuppeditata, 

«empore debitonon reftituerir,vel malC tra&auerit . ' . 

3 8 6 . Si aliquid cum iuramento , extri cafurrr necefsitatis, ctijkrfi vere af? 
firmauerit, vel negauerit, aut fi verba vana, minus honefia,vd fttlfa,ctiimf 
fine alterius damno, dixerit . 

387. Propter pr*di&a$,& alias fimiles culpas imponat Superior delinqiiS. 
tibus aliqua leuem poenitentiam, vt abftinere a vino, vel pitantia in menfa? 
yel recitare pfalmos poenitentiales, dut vigilias; vel in medio Refedorif 
genibus flexis aliquas orationes dicere ; vel pedes Fratribus de more irf 
Refe&orio deofculari ; Aut etiam fuper terram iuxta folitum comedere; 
vel aliter ad eius arbitrium, & fecundum eius prudentiam , qui inomni- : 
bus culparum qualitatem, delinquentium conditione, & temporis, loci, ac 
aliorum circunflantias diligenter perpendere debet . 

. . - " ..!• ‘i ...ij. . ■ : - j v 4/bu j 
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388. Rauis culpa efl , fi ejuis in Monafterio, vel extrsi cum Monacho,' 
Fratre, aut alio iurgia,feu conditiones clamofas habuerit; Aur 

in ipfum iniurias, vel opprobria dixerit; Aut culpam, de qua fapsfecit, ex- 
probauerir, 

389. Si proclamando aliquem in Capitulo eum indebite aggrauanerir/ 

aut ei verba iniuriofa dixerit; Aut proclamatus fefpondenddContentiorfes, 
& iurgiaexcitauerit,autextr£ Capirulum aliquem reprehenderit, quia ab 
eo capirulariter fuerit proclamatus . ' «> 

Si in alium comminatoria vetba aggriuatoria , vel miniis r«lk 

* ' :i , * giofa 
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giofa dixerit ; aut aliqua mala malitiose protulerit de Priore, vel de quoli* 
bet alio , quae probare non pofsir. ^ 

391.. Si culpam Tuam, vel alcerius coram Superioribus cum fuperbia det 
tendere auferit ; vel alteri culpas , quas non commifir, obiecerit . 

391. Si falfa cum iuramento protulerit , vel quomodolibet in damnum 
uotabile alterius ; vel verba turpia , & inhonefta cum alterius fcandalo. 

393. Si filentium fregerit ex confuetudine , maxime in cameris priuatis; 
Vel de vidu, aut ve/litu, aut qualibet alia re communi murmurauerit. 

394. Si inter Monachos , vel Fratres difeordias difleminauerit ; Vel di» 
feminatasFoueritjvel auxerit. 

395. . $i ex vfu oculos in fceminascum fcandalo figere confuefcat; Auc 
eas clam fuerit alloqutus, vel cum cisfufpitiose conuerfatus. 

396. Si fine ne ce f s ira ce, & Superioris licentia ieiunia ab Ecdefia Statuta 
violauerit. ,, 

397. Si ex obedientia ad aliquod Monafterium, vel alium locum miflus, 
aut de Superiorum lic£tia quomodolibet aliquo diuertens , poft terminum 
fibi prafixum fine caufa necefsitatis eo pcruenerir,vel tardius ind£ receflfc- 
rit, vel diutius ibi fuerit commoratus, vclquouis modo tempus libi pr». 
fixum fuerit tranfgrefliis . 

398. Si fecretaOpituIi illis, qui non funt de Capitulo.reuellaueritjmaxw 
mc cum accefierit pr?ceptum a' Superiore in virtute fandae obedientia: de 
non reuellando fadum ; Et extendatur ad reuellantes quaccunq; in Mona» 
fterio,vel Congregatione occurrerint, cum acceflerit tale prarceptum . 

399. Propter fuperius expofitas culpas, & alias fimiles imponat Superior 
delinquentibus vnamdifciplinam in Refedorio, & comeftionem vnam fu- 
cer terram in pane , & aequa . Cum eis vero , qui fponte prardidas ailpas 
fuerint confefsi,mitius agat,qu£m ciim illis,qui eas negauerint , & poltei 
fuerint conuindi,vel eas confiteri iterum coadi ; Immo fi capitulariter de 
illis proclamati negauerint , & deinceps fuerint conuindi, duplicetur eis 
pwtdida pernitentia . 


C AT V T X X X X r. 


De gratioribus culpis , aecarum pfnitentijs . 

Rauior culpa eft,fi quis manifefte,& cum obftfnatione , & dori* 
! •: l cVJ tia fuo Superiori fuerit inobediens , aur ei legitima prarcipienti 
cum rebellione, vel verbis contcnriofis,comminatorijs, vel iniuriofis con^ 
tradicat., 

40 1 . Si in fuperbiam elatus, debita reuerentia , ac timore poftpofitis , de 
qualibet re cum fuo Superiore tamquam cum fibi equali , intra Monafte- 
'i\ i rium. 
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rium,vel extri remer e,& cum obft inatione fuerit aofus contendere 'l P 

402. Si ex malitia, vel habito confilio alicuius coniurationis , vel vnionfe 
malitiofar contra Priorem, ac in detrimentum eius 111 quolibet negotio-fuo* 
rit audor,vel quomodolibet in ea cofenferit,aut fciens ea non reucllaueritt 

403. Si peccatum aliquod mortale publice, & cum (candalo comiflerit. 

404. Siremfibi colatam malitiose occultauerit, aut Superiori exobe^ 
dientia praecipienti, vt eam reddat,non obtemperauerit. 

405. Si aliquem de Congregatione noftra, vrad aliam Religionem, vel 
Ordinem tranfeat,fine zelo melioris boni,& fine fcitu,& participatione Su 
perioris induxerir,aut quouis padoei perfuadere tentauerit . 

405. Si quis ad talos, vel ad quolibet aliud genus ludorum i iure prohii 
bitorum de qualibet re luferit. > 

407. Qui igitur ex prxdidis culpis , vel fimilibus aliquam commiflerit i 
fubiaceat huiufmodi poenis; Videlicet, vtabbreuiato fcapulari ad inftar 
Nouitiorum, in Refedoriopoft benedidienem menfar ante Vicarium, vet 
alium, cui hoc Prior iniunxerit,genuflexus,ac altero humero denudato, per- 
illum difciplina percutiatur, dum alternarim per Choros Monachi dicunt 
pfalmum , Miferere&c. & in fine Gloria &c. & vt in Capitulo de difcipli- 
na facieda . Et in menfa fedens in terra comedattancilm panem, & aquant 
fijper nudam tabulam, nifi Prior ex mifericordia quidpiam aliud ei dati 
indulferit ; Ac etiam poft refedionem, dum Monachi de Refedorio egrc«* 
diuntur , iaceat ipfetoto corpore in terram proftrato , ac manibus fub 
facie iundis, ante fores Refedori j, don£c finguli Monachi egredientes fu— 
percumtranfeant; Idemque efficiat ant^ fores Ecclefiar, dum Ecclefiairf 
ingrediuntur , ac in Choro etiam tunc vltimum locum inter omnes tenear.* 
Et fi fcepius fit eidem poenitentiae fummittendus, maneat interim cum ha-; 
bitu Nouitiorum , ab alijs feparatus , ac proprio cubiculo aftridus : Pof- 
fitq; interefie tantum Officio in Choro, fi Priori placuerit, vbi tamen fit 
vltimus omnium ; Et fi fit in facris conftitutus, non adminiftret interim, ac 
cum omnibus filentium femet , acvicifsim alij cum eo , praeter cqnfolatcK. 
res fpecialiter de licentia Prioris . 

c v y t x x x x y i. 


. De culpa grauiffima , ac eius penitentia, 


& : Cj pas committere non erubefcunt,& poft committas , ponas im- 

pofitas fuftinere recufant, ac emendationem facere omnino negligunt , de • 
quibus dicit Apoftolus ; Quod poft trinam admonitionem funt tamquam 
Ethnici, & Publicani habendi, & Diuus Pater Auguftinus in Regula, quod» 
fune de noftra focietatcproijciendi. 4 4 > 
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409; Quicunq; igitur, vt fupri , incorrigibiles m quocunq; genere deHAi 
grauis reperrentur,hi in carceribus ab alijs fcparetur,ac debitis pcenis vfq; 
^d emendationem,ac aliorum aedificationem ple&antur. Quod /inoure- 
fipifcant , vel iterum inijfdem dei 1 dis obdurato animo prolabantur* ikot 
de Congregatione alibi puniendi proijciantur . 

? U* I # ?m - .i* i vi 
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De fugitiuis , & >A potiatis , ac eorum pf nitenti/ s . 


yx' 

k < < y» 

u tar ; lr 

2 i 


4*0. VVIftat inter fugitiuum,& Apoftatam, quod Apoftatai Religio) 
JL/ ne proprie dicitur, qui temerarie, & obftinato animo , amplius 
fcilicet non reuertendi, d Religione aufugit . Fugitiuus,qui contra manda»* 
tum quidem Superioris,fed animo reuertendi i Monafterio recedit . Qui 
vero non contra mandatum fpeciale Superioris , fed ex lenitate , ac ftarirw 
reuerfuri a Monafterio recedunt, poliunt communi nomine tranfgreffores, 
Ceu inobedientes appellati . 

4 1 1 . Apoftat* funt ipfo fa&o excommunicati , & nifi in carceribus reci- 
piendi, & poena carceris per annum, & ieiunij in pane , & aequa fingulis fe- 
cundis, quartis, & fextisferijs, ac poenitentia grauiori fingulis fextisferijs 
per fex menfes puniendi, & etiam maiori fecundum diuturnitatem tempo- 
ris, quo a Religione apoftatauerint,ac alijs poenis , vt inferius de fugitiuis, 
fupponedi . Dignofcetur vero animus temerarius, & non reuertendi ve! e» 
declara tione^pria verbis, fcriptis,autalio figno exteriori fa&a,&perteftes 
fufficiecer coprobata,vel ex diuturna pmafione extrd Religione, Vel ex di- 
uerfione (quod Deus auertat)ad partes infideliu,vel alijs fimilibus inditij?. 1 
411* Fugitiui vero, qui fcilicet contra mandatum Superioris e Monafte-* 
rio fugam arripiunf,vel quomodocunqj extra' clauftra vagantes,fine debw 
ta licentia diutius a Monafterio abfunt, fi per quinq; dies abfuerint, depu- 
rentur cuft odi* per totidem dies,& femel fubijciantur poenitentias grauiow 
ri . Si minus quam 20. maneant totidem diebus fub cuftodia , & interior 
fingulis fextis ferijs ieiunent in pane,& aequa, & fubmittatur bis p$nar gra- 
uiori, Si minus quadies 4o.fint fub cuftodia totide diebus, & fingulis fextisy 
ferijs interinVieiunet in pane,& aequa, ac recipiat difciplina,& quinq;vicu 
bus|fuftineant poena grauiore. Qui vfq; ad fex menfes abfuerit, fit duobus- 
mefibusin cuftodia, comedes pane,& acquam,& recipiens difciplinam in- 
ierim omnibus fextis ferijs, ac fube?t,vt fupra, ponam grauiorem . Si vfq»> 
ad annum, cuftodia,ieiunium,& difciplina protrahantur vfq; ad fex men- 
fes, & p?nam grauiorem fuftineat, vt fupri . Et fi vlrerius,.multipliceftyf- 
proportionalirer pf na grauior,ac augeatur eodem pa&o cuftodia, difcjplj* 
iWb& ieiunium . 0 ;; 

2 a 413/ Dum 


i. 1 


180 Ordln.Congr.Monachi 

4 1 Dum fugitiuus,vel Apoftata manet in pracdi&is pfnitenrijs, habea- 

tur, ac teneatur tamquam nouitius » vtatur fcilicet habitu nouitiorum , ac 
vltimo loco vbiq; refideat . Expleta poenitentia, quoad profcfsionem am- 
mittat tantum temporis.quantum i Congregatione abfuit, 6 c fit ex Statu- 
tis perpetuo inhabil is ad officium Prxpofiturx . 

414. Si in fuga,vei apoftafia reciduauerit , vitri praedi&as p^nas teneat 
vltimum locum poft omnes profeflbs,quos tempore fux reuerfionis in Co- 
gregatione repererit,ac fit ad omnia officia, & dignitates perpetuo inhabi- 
lis . Nec pofsit in hoc difpenfari,nifi elapfis a penitentia tribus annis, per 
Capitulum Generale, vel Prxpofitum . Si etiam tertio , puniatur omnibus 
fupradidis poenis, ac perpetuo fit priuatus voce adiua,& pafsiua. Et fi vl- 
terius, habeatur, ac puniatur tanquam incomgibilis,vt fupri . 

415. Fugitiui habitum Religionis dimittentes, vel malitiosi occultantes,’ 
ipfo iure,& fa&o funt excommunicati , ac eos poenis apoftatarum fubmit- 
tendos efic volumus, & multo magis 'fi inOrdtinibus facris adminiftraue- 
uerint , quo in cafu fiunt etiam irregulares . 

416. Ciim fugiriuis,& Apoftatis nulli noftrorum Monachorum , vel Fra- 
trum, fub pceua cuftodiar per menfem , & penitentia: grauioris in fine fufti- 
nende liceat conuerfari,aut eos alloqui, vel ad illos fcribere,aut litteras, vel 
intemuncia mittere &c. Sed habita de illis notitia, ftatim teneantur eos 
Priori notificare . Et nec etiam de conuerfione,aut redu&ionc ciim eis age- 
re, nifi de Superioris licentia, pofsint, vel ftatim ei r£ delata . 

417. Circa expofitaspenaspofsint Priores difpefare,& fi viderint in cis 
dignos penitentur frudus,eas imminuere, maximi cum ijs , qui fponte ad 
obedientiam fuerint reuerfi, praeter tamen eas, quae pertinent ad praeceden- 
tiam quoad ordinem profefsionis,& ad habilitate quoad officia , & digni- 
tates, vel ad vocem aftiuam,& pafsiuam, quarum difpenfationem,vel com- 
mutationem tantum,vtfupra,referuatame(Te volumus. 

4 18. Si quis e Monafterio rcccflerit fub praetextu, quod profefsionem an- 
te legitimam xtatem,autob metum, vel alia de caufa inualidam emifierir, 
non prius dedudis coram fuo Superiore, & Epifcopo Diecefano,quas pra-w 
tenderit,caufis, amplius non audiatur, fed tamquam Apoftata,& fugitiuus 
puniendus, eriam per vim ad dauftrum reducatur , & interim nullo priuilc- 
gio fuae Religionis iuuetur. Ex ConcilioTridentinofefT.25.cap ip. 

41 p. Qui fW debita licentia d Monafterio difcefTcrinr, fub praetextu etia 
accedendi ad fuos Superiores, cum ab eis non fint mifsi, aut vocati, tair.qua 
defertoresproprij initituti puniantur . Ex eodem Concilio eadem fefT.i5« 
cap. 4. 

4?« Qui vero ab vna Religione, vt aliam ardiorem ingrediantur, exeiir, 

debent quoq; d fuis Superioribus debitam licentiam periiATCf vt fuprd , ac 
impetrafTejqux per noftros Superiores, nifi de confcnlu Capituli Generalis, 

vel 
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vfrt Praepofiti,ac etiam de cdhfenfu capituli propri j Monafteri j , in quo , vel ’ 
cuius nomine eft profeflus , ac vere apparente zelo ardioris vit£ non con- 
cedatur. 

47 1. Fugituris , & Apoftatis reuertentibus non folu non occludatur oflia 
Mona fleri j, nec vifcera tnifericordi$,fed cum charirate,& benignitate reci- 
piantur. Immd volumus, vt per noftros Superiores adinflar ouium erran- 
tium ad ouile,omni adhibita arte,etiam fi opus fit,& fi fine maiori fcanda- 
lo fieri pof$it,inuiti trahantur . Quocirca mandamus, vt habita eorum no- 
titia vnufqurfq; ex Superioribus in proprio loco vicinioribus vagantes, 
aut commorantes, omni diligentia, etiam.vt fupra , inuocato curi* faecula- 
ris brachio, ad claufira reuocandos curent . In quo fi negligentes fuerint re- 
perti, ab officio per annum fufpcndantur, ac alijs poenis ad arbitrium Prar- 
pofiti puniantur . 

412. Non recipiantur tamen, nifi in Monaflerio Pracpofiti Ceneralis , cui 
ia adu reuerfionis omnino fe pr*fenrare teneantur, vel in alio de eius man- 
dato. Quod fi per vim fuerint redudi , ftatim Prior, qui eos reducendos 
curauit, vel cui fuerint confignati , teneatur Prepofitum certiorem facere, 
ac cius mandata circi hoc adimplere . Poenitentiam vero exequantur vel 
in Monaflerio, a quorecc(Tcrunt,vel in Monaflerio Prarpofiti, in faciem to* 
tius Congrega tion is, actenta femper maiori aedificatione, & alijs conuenic- 
tijs,ad difpofitioncm Pr^pcfiti . 

423. Teneantur criam Superiores fub poena fufpenfionisper annum , fta- 
timfequta fuga, vel Apoftafia,eam Piepofitonotificare,cum die illius pre- 
cifa . Et Prarpofituseam fu.b eadem die inter ada fui officij adnotarc tace* 
re, ac etiam diem prarcifam reuerfionis, vel redudionis ; Ac quoq; fi bis, vel 
pluries recidauerinr,vt memoria de hoc maneat, & tempus intermedium 
quoad ordinem profefsio nis in poenam ammittendum pofsit computari . 
474. Mandamus quoq;Patrihus Prioribus.ac alijs Monafleriqrum Supe^ 
noribus fub pena priuationis officiorum ad arbitrium Prspofiti , vt p$nas 
pnedidas , ammifsionis fcilicet profefsionis , & inhabilitatis ad officia,ac 
priuationis vocis adiuat , & pafsiuae, vt fupri , infligendas delinquentibus» 
omnino infligant,& irremifsibiliter exequi faciant. Pofsitq; fupei hoc qui- 
libet contra Superiorem, & fugitiuum coram Capitulo Generali , vel Prar- 
pofito,aut Vifitatoribus proclamare, cui fin£ dUatione iuftitia fummaria 
Hac. 

C Jl T V T xxxxriii. 
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De nonnulli* alijs culpis , & carum penitentijs . 


425 


Q Vi fuadente diabolo in alium manus ioiecerit violcnras ; fi Ijcfus 
non gaudet Clericali priuilegio,& larfio qon fit valde notabilis 
^ data 
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data debita fatisfadione,fu ft ineat femel p? nam grauiorem . Si vero I*( k> v 
fit Tatis notabilis, non tamen enormis, ideii fine membri mutilatione , vel> 
debilitatione, aut vulnere graui,vel alio fimili modo, feparetur ab alijs per> 
merrfein , & data debita facisfadione fu (tineat bis pgnam grauiorem . Si 
tandem fic enormis laefio,vltrd irregularitatem, quam incurret pcrcutiens>(i 
fuerit cu amputacione,mutilationevel debilitatione alicuius membri pr*-» 
cipui,ponarur in cuftodia per tres u\epfes,& ieiunet interim in pane, & ac- . 
qua fugulis quartis, & fextis ferijs,acdata fatisfadione.ter fupponatur p?- . 
nar grauiori . Et fi Jsefio peruencritvfq; ad mortem , vel etiam vfq; ad vk*. 
periculum, deputetur carceri perpetuo, & habitu expoliato mittatur punie- ; 
dus extra Congregationem . Quas quidem p?nas etiam aggrauandas effis 
decernimus penes circun/lantias,& penes lxfionis modum, vt fi fuerit fa da • 
animo deliberato, & re diutius pr?meditata ; Vel cum proditione ; Vel cu • 
comnaitatu , vel cum armis infolitis,& maxime prohibitis . Et penes per- . 
fonam,vt fi Ja:fus fitnobilis,in dignitate conftitutus.fenex inhabilis &c. Et 
penes locum, vr fi in Ecclefia,in Monafterio,in propria cella Scc. Et penes 
tpmpus,vtfi nodulum dormiret &c. Et fecundum alias circunft antias. Sir 
yero larfus gaudeat clericali priuilegio , fed non fit in Ordinibus facris con- 
j&irutusjvhri excommunicationem, quem ex Canone, fi quisfuadente dia- 
bolo &c. incurrer,fuftineat pr?didas p?nas in duplum . Si vero fit in facris- 
Ordinibus confiitutus, addatur etiam p?na cuftodia; per fex menfes. Si au-* 
tem fit Officialis,triplicentur prxdida; p?na ; ; Et cum percufsio erit nota-* 
bftis,velenormis,addaturp?na cufiodix.per annum, & priuationis vtriufq; 
vocis perpetua; . Cum vero peruenerit vfq; ad proprium Pnelatum , facili , 
infligatur p?na carceris perpetui, fuftinendaquoq; extra Congregatione. 

4 26. Qui vcrd-vtTbisiniuripjis honorem , & propriam aeftimationcmef- 
fentialiter auferentibus, vel deprimentibus alium larferic, fi qui iniuriam 
tecepirnon eft de numero Sacerdotum, data debita fatisfadione, qui intu-. 
Iit iniutiamfufiinea't fimul poenam grauiorem . Sin vero fit lffus Sacerdos, 
<k putetur qui lxfit cuftodia: per menfem , ac ieiunet interim fingulis quan- 
tis fextis ferijs in pane,&acqua,&datafatisfadionefi'ramiratur bisp?-* 
na; grauiori. Sin officialis, poena cuft edi? augeatur vfque ad quatuor men- 
tes. Et fi proprius Superior vfq; ad annum, & ipfofadopriuattisintelliga-{ 
tur per fexennium voce adiua & pafsiua , nifi ex mifericordia Superiori lx-? 
fo videatur in aliqua parte indulgendum , accedente tamen Decreto Capi-, 
tuli Generalis , vel 'Prsrppfiti . Idem inttllfgimus de aggrauantibus verbis 
comminantibus mortem, vulnera, autquidpiam aliud magnum damnum. 
Jnrelligjmus autem fieri parti debitam fatisfadionem , cum verba in eum 
prolata retradantur,de ofKnfaq; poftulatur ab eo venia priuatim , vel pu- 
blice, fecundum quod iniuria procefsit • i s 
4 * i» Qui verba blafphema in Deum , vel fandos ore impuro effuderit , 
i fub 
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tub ardiori carcert teneatur per fex menfes , ac in pane & aequa ieiunent 
inoerim omnibus fecundis, quartis, & fextis feri js,& bis pcene grauiori fuin* 
mittatur ; Qui vero verba indecenria , vel indecora in cofdcm p rotulcrit, 
poen? grauiori fubiaceat toties, quoties &c. 

42 8. Qji alium de falfo apud Superiores noftr? Congregationis, vel alioa 
^ccufauerit,fi id fciens, & malo animo fecerit , teneatur irremisfibiliter ad 
p$fiam talionis, ad ob diffamationem ad reftitutionem propri^ fam£,&exi- 
ftimationis,carceriq; applicatus per annum ieiunetfingulis fectidis, quar- 
tis^ (extis ferijs in pane, & aequa, & fuftineat fex vicibus poenam grauicM 
rem, ac perpetuo fit priuatus voce a&iua , & pafsiua . Sic qui falfum tefti- 
monium in iudicio contra aliu dixerit, vel ad dicendum induxerit . Si vero 
defecerit tantum in probationibus, teneatur ad reftitutionem,aceriamad 
poenam talionis , ad arbitrium Superioris, habita ratione imputationum ^ 
accufa toris, accufati, & fimilium. 

429. Qui litteras, libellos, cedulas, aut cuiufuis alterius generis feripta 

diifiminatoria, fcripferit, didauerit,compofuerit, appofuerit, velpubli» 
cauerir, quae videlicet tendant in inhonorem alicuius Vniuerfitatis,vel par- 
ticularis perfonj, vitra excommunicationem, quam eo ipfo ob id incurret» 
depucecur carceti per annum , ac ieiunec interim (ingulis fextis ferijs in pa» 
oc , & aequa , & fa&a debita fatisfa&ione , 8 c retractatione , fuftineat tec 
poenam grauiorem .. . : l - 

430. Qui lirceras, aut feripturas nomine immutato , vel falfificato cara»: 
dere fcripferit , vel mifTerit , habeatur pro falfario , etiam fi vera contine»: 
i£iit, ac omni arte curetur, vt talis delidi audor, & patrator adinueniatmy 
declarantes quod ad cum coouincendum fufficiant inditia,quf fufficere fo*.' 
lirnt in delidis occulris, ac tamquam falfarius, & de falfo accufans, vt fu- 
pri, fine intermifsione puniatur . Immo etiam grauius, Sc poena perpetua 
fecundum qualitatem perfona: , contra' quam huiufmodi feriptutat clfcnt , 
flt fecundum earum continentiam , ac etiam fi delinquens e(Tet delinquere* 
folirus. Qui vero feripturas fu prae fTo nomine fcripferit, vel mifTerit, eis pror* 
fus nulla adhibeatur fides, nec in iudicio pofsint poenitus aliquem afficere, 
ac talis puniatur, attenra conditione perlonge offtnf$, & (cripturj continen- 
tia , ac alijs circunftantijs, ad arbitrium Superioris . 

43 1. Qui litteras Reuerendifsimi Patris Generalis, aut alterius emineiw 
tioris Antiflitis, aut eorum figilla falfificauerit , fit ipfo fado excommuni- 
catus, & tradatur perpetuae cuftodia:, extra Cogrcgationem etiam ad ar-t 
bitrium Reuerendifsimi cu Confultoribus puniendus . Qui verdeas,autad* 
eos datas aperuerit, aut interceperit, aut ab ali js hoc fieri mandauerit , vc\ 
curauerir, fit quoque ipfo fadoexc6mumcarus,teneaturq; fub ardiori cu* 
fiodia per annum,ac interim iciunet omnibus fecundis, quartis & fextis few . 
rijs, in quibus fextis ferijs etiam recipiar difciplinam , ac in fine fubiaceacJ 

u ‘ ptnitentia: 


184 Ordin.Congr.Monach. 

pcenitencic grauiori. Si quis vero falfificauerit litteras Prioris , aut Vifi »2 
torum , eorum officia concernentes, aut figiila * deputetur cuftodif per biU 
ennium , ac iciunet, & fuftineatdifciplinam, & poenitentiam grauiorcmi 
vtfupri , fi tq; perpetuo priuatus voce adiua , & pafsiua . Si verd litterr 
concernant negotia alia, puniatur vt falfarius,ac addatur priuatio perpetua 
vocis adiuc, & pafsiuae. Qui vero eas aperuerit, aut interceperit , vt fupri, 
fummitatur poena: Carceri per fex menfes,& in fincpcenf grauiori. Qui 
autem alterius litteras, aut (igilla falfificauerit, puniatur tamqua falfarius» 
vt fupra. Et fi eas aperuerit, aut interceperit, vel deperdiderit malo confi- 
lio , incurrat poenam cuftodic pet duos menfes , ac in fine recipiat difcipli- 
nam in Rcfedorio . ; . .1 

43 2. Qui in lapfuro camis inciderit ; fi in fornicationem , fuft ineat pce- 
pam carceris per annum, & difciplinam cum ieiunio in pane , & aequa fin- 
gulis fextis ferijs , & in fine poenitentiam grauiorem , &c fit perpetd priua- 
tus voce adiua , & pafsiua. Si in adulterium , addatur poena carceris per 
alium annum . Si cum filia fpirituali, augeatur adhuc poena carceris, & im- 
ponatur etiam perpetua ad arbitrium Confultorij.Si aliud erit grauius cri- 
men, plebatur pf na carceris perpetui etiam extri Congregationem ad ar« 
bitrium Confultorij fufiinenda. Confidere tur tamen in przdidis omnibus 
& fcandalu,& frequetia peccati, p?ncs que augeatur,vel imminuatur p^na* 
43 *. Qui furto resMonaflerij, aut alterius fubripuerit; fi furtum erit in- 
fri fummam triginta aureorum, ple datur poena carceris per fex menfes, ap 
interim fingula fexta feria fuftineat p$nam grauiore, & fit perpetuo priua- 
tus voce adiua, & pafsiua. Si vero furtum excedat prardidam fummam , 
aut fit cum facrilegio , vel cumfradura , & arte valde dolofa, vel ex corv. 
fuetudine; puniatur carcerc perpetuo, etiam extra Congregationem, ad 
arbitrium , vt fupra . 

434. Qui arma intra fcepta Monaftcrij fine Superioris licentia tenuerit,* 
ex Clementinis fit ipfo fado excommunicatus . Ex ordinationibus vero de 
anno 1605 . & alijs : Qui quouis modo apud fe,vel alium, ddm,vel aperte 
cuiufcunque generis arma, etiam gladios indecentes fuerit repertus Habe» 
re, retinere^ vel deferre fine Superioris licentia , teneatur fub ardiori clau*. 
fura, ac fit priuatus voce adiua , & pafsiua ad arbitrium Prcpofiri . Nec 
vllopado valeat excufari, etiam fi alTererec, talia arma fibi i perfonisfas* 
cularibus fuifTc ad gubernandum tradita. Et fi fuerit deprsrhenfus , ipfar 
maloanimojhocefUad offendendum habuifTe,aut feruafle, carceri forma- 
literaftringatur. Quemadmodum etiam fi fuerit adinuentus quolibet mo-' 
do deferre , habere , vel retinere breuia tormenta , ftillos , aut arma alte- 
rius generis in facculo fub grauifsimis poenis prohibita . Quo cafu, fi accef- 
ferit malus animus , vel frequentia, aut conluetudo* puniatur etiam ad ar- 
bitrium Confultorij carcerc perpetuo, 
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435. Si quis m cafcere ex obedientia ad cuft odiam fuerit detentus, & ab 
eo aufugerit, habeaturipfo fa&o dedelidis fibi impolitis pro conuitto.fle 
conferte , ac inuocato etiam brachio Curia; Occularis curetur, vt i rerum ad 
idem, fub ardiori curtodia tenendus reducatur, ac fubiaceat alijs por- 
nis fugieiuispr*fcriptis. Nec valeat quolibet pado, & fub qucuis pr*ti xrtf 
ab hoc exculari , etiam fi protelaretur, contra formam iurisfe in carceri- 
bus teneri , vel contri eum minus regulariter procedi: Nili cx adis • aut tt «• 
fiimonijs fide dignis appareret, fe hoc coram fuo Superiore Ordinario di- 
duxiffe,& ad fummum termino quindecim dierum fe confli tueret, ac miti- 
ficaret. Si vero teneatur ad poenam , pcena eoufq; perada habeatur vt 
nulla, 8c reducatur, vtfupri,& addatur poena fugiriuoruin . ' 

4^5. Qui vero aufugientibus auxilium re ipfa pr$ flitennt, etiam fuga r6 
fequta , habeantur, ac puniantur irremifsion a biliter ipfi vt rei principales. 
Si veroconfilio tantum , fuflineant p$na carccisper bimellre, K in fine pj- 
nitetiam grauiore , & priuatione vocis adiuf, & pafsiu$p r triennium, ac f 
maiores penas fecundum grauitatem detidorum , ob quae caiccratus deti- 
nebatur, ad arbitrium Reucrendifsimi ;\ 

457. Si quis fine fpeciali Superioris licentia ad carceres acceflerir,& car- 
ceratos fuerit alloqutus, aut cis copiam fcribtndi, aut quidpiam aliud fub- 
miniftrauerit,vel ab eis recepericivlrri poenas per Superiores in talibus ea» ■ 
libus particulariter iroponendas^fubiacebit carceri per menfem , & in fine 
poenitentiae grauiori . Sic qui auxilium ad id dederit, vel hoc fecerit per n- 
terpofitam perfonam . 

438. Hortamur itaqj, ac in Domino ex corde Superiores monemns,vt in 
omnibus cx charitate procedant,delida quidem odientes, no perfonas,fecf 
corredionem praecipui attendenres: Ec ide6 habeant qnidem Carceres% 
tutos,ac remotos,fed falubres,& fanos,& eorum cuflodi* deputent feruos 
fideles, ac diligentes, fed difcreros,non conrriflantes &c.curentq;peraHque 
ex Monachis prudentem,afflidos efle confolandos ad p$nitenciam debite 
fuftinendam,& ad emendationem inducendos ; Et maximi vt flatim i ce- 
furis liberentur, & per facramentalem peccatorum confclsionem,ac per in- 
ternam poenitentiam ad Deum conuertantur . Et teneantur fempercUm • 
habitu Religionis,ni(i curi* fxculari fine tradendi, & officium Diuinum di- 
candae alios fmdus dignos penitenti* faciant. Qudd fi pr*ftiterint, ac 
eos emendaros,& ver£ conuerfosSuperiores viderim, ex mifericordia , fe- 
cundum quod eorum prudenti *, st difeferioni videbitur, aliquid de p?nis 
relaxent, vel in mitiores commutent JJ Vel fi eorum audoritas ad h*c non 
-extenditur, per Prf politum Generalem id fieri curent. Sin £ contri videar, 
eosefTe in maloobduratos,& emendationis fpem nulla prxbere, detineant 
cu rigore in penirentia, ac etia aggrauent,multo magis h p$nireri* exequ- 
tionem recufarcnt } Vel,vtfupri, per Pr^pofitum Generale id fieri cur€c. 
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439 * Prsepofito Generali tamquam fupnrmo Pa flori omnium p^nartmp 
commutationem, vd etiam relaxationem fubiacere declaramus , praetc» 
poenas fpecialitcr ex Statutis» vel Ordinario, aut aliunde Definitorio,auc 
Con (ultorio referuatas,& prf ter poenam carceris perpetui , cuius comnnb, ' 
tationem ‘quoq; Definitorio tantum tempore Capituli Generalis, & Con-i * 
fultorio extrd id tempus referuatam efie volumus . 

440. In ptfdiftis autem poenis imponendis, & maxime grauibus , & diu» 
tumis,ac in culpis dubijs declarandis, mature procedat Superiores , ac etii- 
Pr£pofitus»re fcilicet diligenter confiderata, & perpenfa , ac auditis partii 
bus,& earum rationibus . Et in ijs,quar funt magni momenti , qu$ fcilicet 
concernunt interefle effentiale perfona,vel perpetuam infa mia m, vt priua»i>* 
tionein Prioris,& fimilibus,vtanturquoq; con filio CapJen tum, nififint ad» 
modum euidentia . Admonemus etiam , non poflfe inflo iure remifsioncs» 
aut commutationes fieri,nifi dignis interuenientibuscaufis . Et ob id non' • 
fe praebeant in bocfaciles,ne nimia indulgentia anfam pr;beat peccandi . * 

441. Si culpf fuerint publicae, & cumfcandalo, poenitentia quoq; fit pu» 
blica ; Vnde poterunt Superiores permittere, vt faeculares de aliqua culpa 
fcandalirati interlint in Refedorio,vel alibi pcenitentifivt iterum gdificetw 
tur,quimu is pro eorum (dificatione fufficere etiam declaremus , v t de pae- * 
nitentia per fide dignos cerri reddantur . Sin culpa fuerit fccrcta , fecrete r 
quoq; poenitear qui peccauit ; Quo cafu poterit Superior poenas publicas ' 
in alias fecrctas commutare « 
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rtnmarium Ordinationi pr*cipuarum,< au* in Capitulis General i bus^ac Die» 
iis pro tempore fuerunt habita & in fingulo Congregationis nofira Mo- 
naflerio quolibet menfe capi tular iter funt perlegenda , ac. /umma 

diligentia per omnes naSlri inHituti profef ores ve/fettiud, . * »* 

Jub pinis in eifdem praf 'criptis obferuanda - . Ut * 

?• .fi*, m* • *}• • 'in -a #«•!• •* the*'! 

44*. T>Rim6fancimus,&ordinamus, vt in omnibus Monafleriocum no^ 

X Ifcrorum Ecclefijs» flaturis horis deuote,punftuarim, & tb/lin&£ ' 
Officia Diuina„kixr a pfetiptu Brcuiari j Romaoi,ac Cofliturionu noJ fxaru 
in Choro recitetur : Nullufq; a feruitio Chori cenfearur »mraunis,mfi a£tu 
fit in propri offioj munere occupatus>vel in firmitate,? »c alio-neceflario ira * 
pedimentodetentus: Miffaq; conuentualis Gn gulis diebus, fecundum Mo- 
nafteriorum laudabilem confuetudinem in Ordinario expofitam » dicatur* * 
vel decantetur : Et Sacerdotes omnesdiebus»fi:ftiuisferopcr, &alij<sire»> 
C|uentius,quQ fieri potefl,iuflo tamen ceffante impedimeto, celebrem. Cie- > 
nci> Sc in Sacetdotalid ignicarsc ooncoi^uriXaltc n? fe/qeian mefe propria f 
!< 1 -v::- cA peccata 
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peccata Saccamentalicer confiteantur, & facra Euchariftia reficiantur, at 
edam in Quadragefsima,& Aduecu fingula hebdomada. Afsiduafq; om- 
nes ad Deum pro benefadoribus viuis,& detundis , in communi , & parti- 
culari preces tundant, vt inde illorum anim* falutare recipiant refrigerium, 
& fempitemam quietem, & viuentes benefaderes huiufmodi in Diuino ti- 
more, & amore perfedius ftabiliantur,& maneant, 
a. Vt in omnibus Ecclefijs,vt fupri,fingulo menfe celebrentur, vel deriu 
tentur iiifrafcriptse Miff* de Spiritu fando . Vna fcilicet pro Summi Pon- 
tificis conferuatione,ac bono Regimine, & propagatione Sadar Matris Ec- 
defi$; Alia proconferuatione,& falute llluftrifsimi Proteflorisnoftri.bo» 
naq;noftr$ Congregationis protedione. Alia pro Reuerendifsimo Prar- 
poficonoftrojbonoqi noftr* Congregationis regimine . Alia pro Epifcopo 
Dioecefano,& bono Difcefis regimine. Et alia pro conferuatione Principii 
temporii inm,ac eorum ftatuum bona diredione . Et infraferiprar i mor- 
tnis,pr$cerpr?fcriptas ex rubricis Breuiarij,& annotatas in tabula benefa- 
dorum . Vna fcilicet pro Fratribus,& alia pro benefadoribus Congrega» 
tionis . Idq; munus intelligatur Vicario iniundum; in cuius exequtione (i 
negligens reperiatur,puniatur irremifsibiliter per Priorem p*na arbitraria, 
etiam fufpenfionis ab officio . 

j. Vt in omnibus Monafterijs,vt fupra , ante quamlibet refe&ionem fiat 
menfae benedidio,ac poft referantur gratiarum adiones feruata forma , vt 
in Breuiario,ac in menfa habeatur ledio proficua fecudum normam tn Or- 
dinario cap. 9 . deferipeam. Et in Monafterijs maioribus diebus feftiuis 
habeatur ledio poft Nonam ex vitis fandorum; Et ante Completorium 
ledio facr$ Scripturae, vel Cafuum confcienria? diebus praeferiptis ; Ec ma- 
nuteneantur ledores idonei, ac adolcfcentes in ftudijs litterarum, quantum 
fieri poteft, promoneantur. Et non admittantur ad Ordines facros reci- 
piendos, nifi praeuio examine de eorum fufticientia conftet . 

4. Vt nullus ad habitum noftrum recipiatur, ac probationem agat, nifi iit 
MonafterioHofpitalccti,aut alijs ad hoc impoftesum,fi fuerit opus, defsi- 
gnandis . Ac nouitij in Dei timore^ Ordinis difciplina educentur;Et poft 
profefsione falce per triennium, vel etiam vlterius ad arbitrium Superiorii 
fub particulari cara Magiftriin ardiori vita teneantur. Seruenturq; Con» 
ftituriones de difciplina facienda, culpis dicendis , filentio debitis locis , & 
temporibus feruando,& aliae, ex quibus praefertim dependet Monaftic$ ob- 
feruantiae conferuatio. 

5. Vt faltem fingufis menfibus eis capita indifferenter abradantur, ac etii 
Conuetfi$,& Commifsis fectfndom formam , vt in Statutis ; Sacerdotibus 
verd faltem fub forfice condantur, ac etiam barbsr , & capillorum eleuatio, 
vel inequalitas nullatenus permittantur ,decentiaq; ac modeftia in vidu, 
habita, cellarum ornatu, & in omnibus alijs appareat; Et in hoc maximi 
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inuigilent Superiores. 

6 . Ne Monachi, vel Fratres foepta Monafierij fub quouis praetextu, nifi li- 
centia a Superiore lingulis vicibus, ac benedidione in eundo, & reuertend» 
accepta egrediantur; Refpedu vero Monafieriorum in Ciuitatibus,& op- 
pidis populofiscxillenrium,nifi bisin mcnfe j Prarter Oeconomu , fi tame 
aliter necefsitas non cogat;& fint bini, ac cucullati . Nec itincrantes pof- 
(int a Monaileno longius recedere pemodando, vel ad alia Congregatio- 
nis Monafieriadiueitere.nifi licentia a Reuerendifsimo in feriptisobteta* 
fubpcenis,vtin Ordinario cap. 15 Et nulli liceat fub poena priuation is vo- 
cis adiuar,& pafsiue ipfo fado incurrenda, ac carcens ad arbitrium Reue^ 
rcndifsimi ad Monialium Monafieria accedere . Nec fub quouis praetextu 
fub eadem p$na ad Vrbem arripere iter fine fpeciali licetia m feriptis lllu- 
firifsimi Ptocedons,vel Reuerendifsimi Patris Generalis . 

7. Nalli liceat cuique fine Superioris licentia litteras fcnbere, vel mitte- 
re, aut fibi mifias aperire , vel legare, fed fi atim Superiori eas perlegenda* 
exhibere teneatur, (nb poena grauis culpar,ad arbitrium Superioris. Quem- . 
^dmodum feriptat , fi ita Superiori expedire videbitur, manuciufdem Su- 
perioris erunt obfignandf . Nec etiam munera cuiufiibet generis mittatur, • 
aut recipiantur fub poenis in Conftiturione de largitionibus munerum Re- 
gularibus interdidis, per Clementem VI ll.aedita, contentis. 

8. Nulli liceit bona immobilia , vel mobilia tamquam propria pofside- 
re , habere, retinere, vel eis quomodolibet vt proprijs vti , fed flarim Mo- • 
nafterio incorporentur fub poena priuationis vocis adiu?,& pafsiuarpcr 
biennium, ex Concilio Tridentino Sefi. 25. Cap. a. Ac ad omnem Superio- 
ris nutum, & mandatum teneatur quilibet quarcunq; apud fe , vel incerpo- 
fitam perfonam mediate vel immedirc ad vfum concefia habuerit , Supe- 
riori ipfo confignafie, & adu tradidifle fub poena , vt fupri , & maiori Su- 
periori arbitraria . 

9 Vt in quolibet Congregationis noftrac Monafterio habeatur, & ferue- 
tur arca communis trium clauium, diuerfae clauaturac, quarum vna maneat 
poenes Priorem, & aliae duar in duorum Monachorum manibus in Capforc* 
eligendorum , qui vna cum Priore , vel faltem vnus eorum, iufto interue- 
niente alterius impedimenro, femper perfonaliter interfint , quotiefcunq; 
pecuniae in arca funt immitendz, vel ex ea extrahendae pro vfu Monafienj, 
& non aliter. Et vnus eorum in quinrernulo particulariter in ipfa arca de- 
inceps ad hunceffcduin affirmando cas propria manu adnoter, dum immit 
tuntur, & ab alio latere Oeconomus quar extrahuntur ; Ac vtrique Capfo- • 
res vna cum Priore notas expenfarum eis per Oeconomum faltem femel 
quolibet menfe, vel etiam, ad nutu Prioris, in fine cuiuslibet hebdomadar 
exhibendas teneantur diligenter examinare , & mediantibus proprijs fub- 
fcriptioajbusapprobare,vel reprobare . Quemadmodum Oeconomus te- 
a 1 k neatur 


D. Hieronymi. Cap4p. i8p 

neatur omni vti diligentia , vt pccuniirediruum,& prouentuum Mona- 
ftcrij quamprimum exigantur ; Et Prior vt exadi breui manu , & incon- 
tinenti in pr^dida arca reponantur , ac vni cum notis expenfarum , vt fu- 
pra, admillarum in libris magiAralibus MonaAerij u ferantur, per Mona- 
chum probum , & Sacerdotem in his verfatum ad hoc deligendum , & di- 
ttinde perfetibantur ; Et eorum ratio toto Monachorum Conuentui in fine 
cuiuslibet menfis capitulariter reddatur , de expenfis fcilicet illo mcnle fo- 
disse iterum generaliter in fine cuiuslibet anni , de omnibus videlicet ex- 
penfis toto anni decurfu habitis, ac tuc etiam ratio dati,& accepti fumma- 
tim calculata,quam vocamus (latum MonaAerij, referatur, & hoc iterum 
▼niuerfalius in fine triennij de toto regimine repetatur: ltk tamen vtncc 
Prior, nec Oeconomus, nec Monachus qui feripn t, pofsi r expenfarum parti- 
tas, dum Capitulo ratio redditur, perlegere , fed hoc fiat per alium Mona- 
chum profcifum.vtfupra, deligendum. Libri autem ipfi Magillralcs vel 
aKTeruencur in arca communi vna cum prifutis expenfarum notis , vel apud 
Priorem, vel apud Monachum in Scribam eledum, dum funt inferibedi ad 
arbitrium Prioris . Nullo tamen pado nec Prior,nec Oeconomus, nec qui- 
libec alius praeter eledum , pofsit in praedicis libris feribere , nec in illis ad 
dvl endum, addendum, immutandum, aut quouis alio fimili modo manum 
apponere. Nec prididi libri MagiArales MonaAeriorum vllo deinceps te- 
pore deperdantur, aut annullentur, nifi de fpeciali gonfenfu Definitori) , vel 
Prcpofiri Generalis, & tunc nifi reddita ratione non folum Capitulo parti- 
culari Mona Aeri j, fed etiam Vifitatoribus,&;Prfpofito Generali, ac per eos 
approbata . Sicut nec note expenfarum , & quintemuli Capfi communis» 
& Mercatorum MonaAerio inieruientium pofsint annullari , vel deperdi, 
nifi redJ ita ratione, & approbata, vtfupra . Et harc omnia obferuentur in- 
uiolabiliter,& indifcreter in quolibet MonaAerio fub p?nis refpediue eis, 
quibus prardidorum exequtio incumbit,fufpenfionis,vel etiam priuationis, 
ad arbitrium Pripofiti. Ac contra Priores tranfgreflores vr de malaad- 
miniAtationefufpedosteneanrur Vifitatores,& Prfpofitus ipfe fine mora» 
& amni iure adhibito irremifsibiliter procedere . 
io. . Vt in quolibet MonaAerio habearur,& feruetur Archiuium, locus fci- 
licet idoneus ad feripturas MonaAetij publicas tenendas, & conferuandas; 
In quo ex ordine difpofitx vni cum earum Indice, feu Repertorio impofte- 
rum adu teneantur , bc conferuentur . Et quoticfcunq; funt aliqua necelfe- 
ria de caufa,& non aliter extrahendi , exrradarum , ac perfoni,cui fuerint 
confignatf,memoriainlibel!oparticularifiat. Habeatur etiam , & afler- 
uetur liber particularis, in quo in Arumenta omnia , & fcripturi momenti, 
qui fecundum temporum decurfum pro interefie MonaAerij , aut bonorf?» 
vel perfonarum eius fieri deinceps continger,defcribantur, fi fieri poteA, ex 
aotcutico, alioquio earum copif , vel faltem memoria cumnora fummaria 
, . conteop 
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contentorum, temporis,»: Notarij, qui ea aditauit. In Monaflerio verd 
Hofpicalecti,pr$cer archiuiuin Monafterij, habeatur etiam archiuium pu- 
blicum Congregationis, in quo teneantur, & feruentur omnes fcnpturar pu- 
blica: concernentes interefle commune Congregationis, etiam Bullar Ponti* 
ficis,»; Priuilegia,cuius cura intelligatur demandata Rcuerendifsimo Pr$- 
pofito.ac Patribus Dcpofitarijs Congregationis pro tempore futuris ; Et 
haec fub poena Reuerendifsimo arbitraria. , v 

it. V t oifia Mona fieri j horreis impofita, in quibus triticum, & cceter» 
omnia fegetum,ac colle&arum genera legaliter , & fincere tempore colle* 
Itionis frugum funt reponenda,duabus clauibus diuerfse clauaturs munia- 
tur,»; cu it odiantur, quarum cura demandetur duobus, vt fupri , eligendis: 
ijq; femper fine prsfenres, vel faltemvnus, iuflo interueniente alterius im- 
pedimento,quoticfcunq; prsdida pro vfu Monafterij funt extrahenda. Et 
tim exrra&a,quim impofita annotentur diftinde in quintemulo particu- 
lari, per Priorem, & Capfores approbando, ac in libris Magiflralibus per 
Scribam, vt fupri, referantur . Dumq;fegetes,poft triturationem in horrea 
immittuntur, vel vina in Cella Vinaria poft Vindemias, eorum quoq; nota 
diftimfta in particulari libelloper duos, vel falrem vnnm i Priore deligen- 
dos fiat,approbanda,& transferrenda,vt fupri . Et h^c omnia fub pani* 
vt in ordinatione p. 

i a. Vt circa $dificia conft ruenda, vel definienda , vel etiam reftauranda 
feruentur qu* ex Ordinario cap.j6. mandantur fub panis , vt fupri . Nec 
etiam Priores pofsint concedere licentiam agrorum , aut locorum condu- 
fioribus,feu Colonis partiar ijs faciendi expenfas circa' harc, quae excedant 
valorem aureorum vigintiquinq; fin£ expreflb proprij Capituli confenfu,& 
re etiam cum Prarpofito Generali participata. Non differant tamen» nec 
qmmictant,cum imminet periculum,vt ibidem. f . * 

Ne Prior vel Oeconomus pofsint bona flabilia, feu fundos Monafte- 
rij locare, nifi re proprio Monafterij Capitulo cum pa6lis,]& conditionibus 
e*pofica,&: de eius cofcnfu,& approbatione. Ac in locationibus poftefsio- 
num,ac tenutarum,propofitis etiam in publicu cedulis , feu monitionibus» 
& in Jocationibus ad longum tempus, interueniente quoq; audoritate , &. 
Decreto Capituli Generalis, vel Pra:pofiti,& feruatisalijs feruandis . Nec 
pofsint occafioneprardiflarum locationum foluriones anticipatas confli- 
tuere, vel accipere, aut aliter quomodolibet fru£lu$ , aut redditus ad futu- 
ros annos, maxime regiminis alterius Superioris fpcflantes,pr$ripere. Nec 
tandempccuniaSjvel alia a praedecefToribus condudoribus , fiu£ Colonis 
partiarijs m fubfidium,& vt diciiur,fcorram datas, confumere , fub panis, 
vt fupra . Et mulcd minus Capitalia vndecunq; , & quomodolibet proue- 
nientia diftrahcre,nifi ex cafu fummar neoefsitatis,ex particulari concefsio- 
oc Prarpofici Gsaeralis,& afleafu proprij Opiuili fub p$na priuationis ipfo 

" fafto, 
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fado. Nec deniq; arbores fruduofas,vcl vri!e$,& vulgo appellatas da ci- 
ma, nifi ad vfum neceflarium Monafterij,vel ad agros meliores reddendos, 
|e prius per proprium Capitulum approbata , & de Reucrendifsimi etiam 
licentia, ac in libris etiam Magi ftrulibus earum quanti rate, & prftio deferi- 
pris,pofsinc incidere, vel deradicare, vel quouis modo deftruere , fub p$na 
Gifpen/ionis ipfofa&o Priori, & Oeconomo priuationis incurrenda? . 

14. Vt eleemofynas ad Monafterij limina pauperibus indigentibus fiant 
fin£ vlla inter m i fsione, fecundum cuiufeunq; Monaderij probatam confuc- 
tudinem, &c pofle, & in hoc inuigilent Priores; Nec valeant tamen ipfi, nec 
Oeconomus, fine proprij Capituli aflenfu;eleemofynas extraordinarias no- 
tabilis quantitatis nec ex pecunijs,necex commcltibilibus,vel ali js facere* 
fine proprij Capituli confenfu, fub pcena Reuerendifsimo arbitraria. 

I*. N<i Superiores in Monafterio, vitri triduum , aliquem hofpicio deti- 
neant, nifi talis perfona edet, quam ob eminentiam , vel benemerira eijce- 
re fcandalum foret . Triduum autem iutelligimus, computatis diebus ad- 
uenrus,&recetfus. Eicules autem, vel iuftitiarfufpedos, aut ab ea fugi- 
tiuos, contumaces, vel fcandalofos penitus recipi, vel detineri prohibemus; 
Quod (i ad Ecclefiam, vel Monafterium ob immunitatem aufugerint, & in 
illis iplifc intromiferinp,quamprimOm tutoeis egredi licebit , curent , vt k 
egrediantur ;alioquin nulla ininifteria, aut beneficia illis fnppeditentur , 
fub poena, vt fupri. 

1 6. ' Ne Priores Monachos, aut Fratres, nifi ob cafus granis culp*,& co«w 
dignos in carceribus detrudere, vel contri eos procedas fabricare valeant. 
£c tunc re ad Prsrpofitum Generalem datim delata ,& nifi de eius licentia 
proceffum profequi valeant fub pcena Reuerendifsimo arbitraria.Tenean- 
tur tamen ipfi , quomodocunque finiplicicer obedire,fub poena poenitentiae 
grau ior is . 

17. Vt Priores debitis temporibus Monachis, & Fratribus fuorum Mo» 
nafleriorum eorum veftiaria fecundum confuetudlnem Congregationis, & 
Monafteriorum erogare teneantur . Non tamen pofsint pecuniam pro ve- 
ftimentis, fed diimtaxat vedimenta ipfa , ad cuiufq; matorem indigentia, 
fecundum quantitatem in Ordinario praferiptam fuppeditare . Ec-fq; de- 
center, & conuenienter tradent in vidu/ecundum Congregationis,& Mo- 
naderiorum probatam confuetudinem. Ac ieiunia& abdinentias Eccle- 
fic, & Congregation is obferuari faciant. Etvt aegrotis, ac ex recentibus in- 
firmitatibus debilibus debita, ac opportuna feruitia,& beneficia cum cha- 
ritare fubminidrari curent , fub poena, vt fupri . 

18. Ne Monachi extra proprias Congregationis Ecclefias rem Diurnam 
faciant , fcu (vt vulgo dicitur ) Miffis celebrent, prarfertim conuentione 
de mercede fada, vel intuitu mercedis . Nec ad funeralia feii officia mor- 
tuorunvcekbttnda ia alienis Ecclefijs eant, vtfupra, fub poena Reueren- 
difsimo 
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difsimo arbitraria. Ncq; Priores circa harclicentias concedant, aut praedi- 
6u permittant, fub poena fufpenftonis ad arbitrium , vc fupra. 
ip. V c Rcuerendifsimus Prarpofitus Generalis omni diligentia innigiler, 
nc Congregatio, vel Monaftetia debita contrahant, aut aere alieno grauen- 
tur; Coiicra Superiores, quorum culpa, aut negligentia haec euenire pro» 
fpexerit , itatim , & fine temporis mora procedendo , & eos debitis poenis 
afficiendo. Et etiam cum temporum ieiunia, & malo rerum euenru, abfq; 
Officialium culpa , Monafteria fgeftate laborare, ac fe non polle eximere 
i debitis animaduerterit, neceflaria ex communi Depontaria, fi fieri po- 
terit , fubminiftrando . » 

ao. Vc idem Reuerendifsimus in vniuerfa Congregatione^c Priores etia; 
rcfpe&iue in eorum Monafterijs, in quantum omni opera adhibita fieri 5 
pof sit, curent, & in hoc zelum proprij officij maximi oftendanc (Tuper 
quod eorum confcientias praefertim oneramus ) vt Monafticam difciplina 
illibatam full ineant, & in his Ordinationibus contenta, & h*c, ac alia fu. 
fius in Ordinario explicata, & quacunque in Regula , & Statutis fecundum 
nouam reformationem traduntur , exequtioni demandentur , & inuiolabi- ’ 
liter ab omnibus obferuentur,fub poenis in eifdem preferiptis ; alioquin ab > 
eodem Reuerendifsimo ad eius arbitriu, attenta pr;fertim culparum qua- 
litate imponendis. Ob idq; in menfa, vt! alibi pleno Capitulo in Monafte- 
rijs omnibus Ordinationes huiufmodi, necnon Regulam, & Statuta , acex . 
Ordinario ea capita,qu; funt de culpis, & pcenitentijs faltem (emcl in men* 
fe; reliqua vero ex eodem Ordinario fecundum eorum vfum, fub poena fu- 
fpenfionis ad arbitrium, vt fupri, Superiores legere facere teneantur. 
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Quae In Ordinario continentur . 
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i £ wocfo , ^ko perfoluendum eSl in Choro Diui- 

| num Officium. ibideml 

\ De quibus S antiis , prfter Calendario adnotatos , 

«teter in nofira Congregatione fieri officium} Et de 
officii s d mortuis . 6l 

^ De Mif fis tum conueutualibus, tum priuatis ; Et 

de numero Candelarum ; w 4 c quando Triores facere debent offi- 
cium, Clerici, ac Layci fratres Sacra Communione re fici, & pt- 
nitenti * Sacramentum teneantur frequentare . pag . ^ 

4 De Campanarum pulfatione ad officium ac alia exercitia . pag. 68 

5 De Ceremonfis per Monachos in principio horarum, & dum Diui- 

na per aguntur, efficiendis . pag. 70 

6 De efficiendis per Monachos cum tardi ad Chorum , vel alios atlus 

publicos accedunt, vd tempcsiiui recedunt , aut in eis ex neglim « 

gentia, vel aliter errant . pag; 74 

7 De C ceremoniis tdm in Miffis,quim V efferis per celebrantem , & 

mini Uros efficiendis . pag. 7$ 

8 De nonullis olfis cprimonfis circa alias aftioncs publicas effici edis. pa. 85 

0 De Officialibus per Vicarium fingula hebdomada pro feruitio Cho- 
ri, & aliorum inflituendis,&- de eorum muneribus . pag, 

10 Qua frnt in Choro cantanda ; Quando organa pul fanda; Et de li- 

bi is pro feruitio C/jori,& aliorum habendis ; Et param?, is pro 
vfu Sacreflia . pag. 

1 1 Quibus horis pulfandum efl ad officium, ac olfis aflibus publicis in - 

fifiendum . pag. 

XX Quomodo debet fieri difciplina communis; Et teneri Capitulum 
culparum ; jlc fimul de forma abfolutionis facrame talis d pec- 
catis, & cenfuris pag. 

I? Circi ieiunia,dr abftinentias. pag. 100 

14 De infirmorum, cr agrotantium cura. pag. 10 1 

1 5 Circi f>ofpitum receptionem, & curam ; M egreflum Monachorum 

l Monaflcrio . pag. 104 

15 Circi habitus decentiam; capillorum diminutionem. pag 107 

Bb 17 Circi 


88 

9 * 
9 S 

97 
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17 Circa Capitulum Generale . Et primo circa temfius , & locum* in 

quibus e(l celebrandum, & de perfonis ad ipjfum conucniendis . pag. m 

18 De eleftione Procuratoris , feti Difcreti pro Capitulo Generali 

« in vnoquoq; MonaSlerio facienda, ac de cita officio . pag. 1 1 j 

19 De efficiendis per Priores, antequam a proprtjs Monasiertjs difee- 

dant» ad Capitulum Generale acceffur i . pag. uj 

30 De Orationibus in Congregatione pro bona Capituli Generalis di - 

reftione efficiendis ^ pag. 119 

3 1 De Scnbd ,ftit Cancellario Capituli Generalis , ac PjtuerendiJfmi 

Prepofiti Generalis . & dt pertinentibus ad eius officium . pag. 1 10* 

22 De efficiendis prima die Capituli Generalis , fcilicet circa voca- 

lium admjjionem Definitorum, ac Pjeftoris elc£Uonem,& Prs- 
. pofiti Generalis, ac "Priorum renunc lationem . pag. m 

23 De efficiendis Jccunda dic , fcilicet de proponendis in Definitorio 

per "Procuratores ; Eorum informationibus ■ recipiendis ; ^dc 
I nuent ar iorum examine habendo. pag . 1 26 

24 Dt efficiendis tertia die fcilicet de ferutinio librorum Magifiraliu; 

k t relatione vifitationis ; c Definitione caufamm . pag. 128 

25 De efficiendis quarta die , fcilicet de eleftione Pmpofiti Generalis , 

Priorum, ac ceterorum Officialium Congregationis.. pag. 13 1 

2 6 De efficiendis quinta die, fcilicet de eleftione officialium Monafle- 

riorumi ytc de ordinationibus pro bono Congregationis faciendis p. 137 
37 Dcefficicndis fexta die > fcilicet de De putationibus Monachorum, 

& affignatton/bus familiarum in fmgulis Monafierqs . pag. 138' 

28 De efficiendis feptima die fcilicet de pecuniarum taxationibus pe* 

D e finitor iiim faciendis ; Et de litteris Bcncfaftortfs,\ac Decre- 
tis alienandi , permutandi. &c conccd. nd s . pag. 140 

39 De efficiendis oftaua die , fcilicet de Carta capitulari publici per - 

legenda, ac ab fututione Capituli Generatis.. pag. 142: 

30 De forma tenenda in habendis Dictis,feu Congregationibus an? 

nualibus . pag. 145; 

31 De difpofitivne propriat familia per. Priores initio eorum regi- 

minis facienda. pag. 145* 

3.2 Circa rifitationes & primb de foi ma tenenda in eis infiituendis * 

ac de pmcepi is per Vifitatores imponendis pag. 151. 

33 Qus funt per k iftatores vifuai, da. pag- 153, 

34 Super quibus y i fit at ores debeant Monaclyos, interrogare, & quo- 

nu do debeant vifna iones ti munare . pag. 1 55 

35 De p<' te jiat e V ifuatoruru, & quspereos in vifttatiune feruanda. p. 15B 

36 Quumodo Monaftetia funt ad nofiram Congregati nem recipicn - 

ddi*el adificanda ; tt deab/eruandts urca tlaujuram . pag. 1 60 

... w \ 37 Dt 
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fj De qual itntibus ad Congregationem rwflram reci picndor im f & dr 
( efficiendis < antequam ad habitum recipiantur , t £ v J 

58 De modo receptionis Inunitiorum ad habitum nojlrum . 


P*£- 

pag. 

3P Quomodo fint tenendi T^ouitij tempore probationis ,&> de quibus * 
inflitucndi . p a g. 

40 De modo Trofeffionis emittenda. pag. 

41 Quomodo nouiter Trofefji funi tenendi) Et de ordine pracedcn- 

pag. 

pag- 

P%' 
P a S- 
pag. 

P a g- 

P*g- 

pag. 


tia inter Monachos , ac etiam inter Monafleria , 

41 Circa litterarum S tudia , & Studentes . 

45 De culpis lenibus , earum pcenitentijs » 

44 De culpis grauibus,& earum peenitenttjs . n: n» T i. 

45 De grauioribus culpis , actarum penitentijs .. 

45 De grauiffima , ac emr pf nitentia . 

47 De fugitiuis , ^ ipotiatis , ac eor«w penitentijs , 

48 De nonnullis ahjs eulpist& earum penitentijs . 


S Vmmarium Ordinationum pnecipuarum.tjuc in Capitulis Gf 
neralibusyac Dictis pro tempore fuerunt habita, & in fmgu - 
/0 CVmy regationis nostra Mona fler io quolibet menfe capitula» 
riter Junt pertegenda , ac fumma diligentia per omnes noSlri 
initii uti profe flores reffieftiui ,/ub penis in tifdem prsf crip- 
tis obferuand * , ' 
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Bfolutionis Sacramentalis format qnx 98. 1 1 6. Etdcenfuris ibi- 
dem . * 117 

1 Mbf linendum d carnibus in perpetuum, prafertim in Refellor io, 
, excepto Mona/lerio de Vrbe ob particulare priuilegium, 27. 14 

Ab abftinentijs Congregationis qui eximantur , ibidem. 1 5 

A bflinentia Congregationis quid requirant, 100. 1 24. Et quomodo in eis diften- 
fandum, ibidem. 1 1 $ 

Aedificia' in Congregatione quomodo facienda , itf 1. 3 39. Ratione adi fidorum 
Monafteria non graucntur,nifi ex neceffitatejbid. 3 4® 

%^egrotantiu cura cui iniungenda\qu> modo eis crededu,& quomodo cur adi 8. 1 I 
Alienandi bona immobilia facultas apud quem maneat , 57. 37. Forma Decreti 
alienandi , vel permutandi bona immobilia >141. 270 

Apoflata d Religione qui dicantur , 1 79.4 10. Qtia eorum penitentia » ibid. 4 1 1 
Ajjignationcs Monachorum in Monaftertj , tempore Capituli Generalis quomodo 
facienda , 1 3 8 . 16 1 . Si quis benemeritus petierit in aliquo Monafterio ajfigna - 
ri annuatur . Infra. 139. 261 

Arbores fruftuofas,& vttlcs prohibentur Officiales fini licentia eradicare &c, 
ipi. 14 

Arca communis in quolibet Monafterio ajjcruanda,& quomodo , 188. 9 

Arcbiuium /tripturarum in quolibet Mona/lerio habendum, 189. 10 

A rma tenere prohibentur M onaebi ,184. 4 j 4 

B 

B V.nefattorU,nifi de Congregatione bene meritis concedenda, 140. 268. earum 
forma . Ibidem . 169 

^ ^ «ll - fV .* * 
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ALPH ABETIC V S- 

*Bcntdi£lio mtnf&in quolibet Monaflerio facienda , 187. J 

Bibli oteca communes in Monatlerijs maioribus mfi i tuenda . 94. 100. Et earum 
innent ari a facienda , 95. 1 1 1 

Bona vt propria habere, rei poffidere omnino Monachi prohibentur , 1 88- 8 

J» 6o«w MonaJlertj locandis quid objeruandum , 190. 1 3 


C Ampantc quomodo pnl fanda ad officium , <rf alia exercitia , 68. 19 

Candela ad Miflam,& V effer as quot debent in Altari, pro fetiorum di - 
uerfttate ar der e, 66. i^.Cutus qualitatis, & quantitatis efie debent , 67. 25 

Cantandum non eSl in Choro,nifi quod feriptum efl vt cantetur , 3. 4 

Cantanda, qua in Choro in finguUs Monai)crijs,^i. 9 1 

Cantus figuratus quomodo permittitur in noflrts Ecclesijs , 94. 95 

Cantoris officium quod, $9. 83 

Capillorum imminui io quomodo debet fieri, 50.68. Et quando 111* 17* 

Capitulum Generale quandb celebrari debeat, 3 1.26.& 1 1 1.173 .Vbi 31.29. €&• 
de perfonis ad ipfum conuentendis , ibidem . 3 o 

Ad Capitulum Gencrale,prater vocales nullus accedat .112. iqS 

Ad Capitula vocales deducatur suptibus Monaslerij ,cui funt affignati, 1 1 3. 1 79 
Capitula Generale quomodo incipiendum, 122.207. quandb abfoLucndu,i<\$ 274 
Capitularis Carta forma, 142. * 7 J 

Capituli Generalis Cancellarius inflituendus, 120. 197. Quodnam eius officium. 

Ibidem. 198 

Cancellarios in noflra Congregatione qui poffmt inflituerc , actorum ferip turis 
fides adhibenda , 121. zo6 

Capitulum commune culparum quandb tenendum, 2 5. n.Quomodb 99. 1 18. c£* 
714/ pofjint in eo proclamare,ibidem. * 19 

J/i Capitulis particularibus Monafleriorum qui vocem habeant ,52. 7 * 

Capfores in fingulo Monaflerio in£lituendi,& quod eorum officium , 148. » 95 » 
& ! 88 . ... 9 
Caufarum definitio in Capitulo Ccnerali quomodo per Definitorium facienda , 
131. 2 37 

Ju C au fis per Vifitatores fttmmariit procedendum, 157. 321 

Cellarum Monachorum ornatus quis, 109. 1^4 

Ceremonia: fiant , & par amenta, ac Ecclcfic noflra teneantur iuxta ritum 
rnannm , 75. 53 

Cfrcmonia , er ritus proprij qui retinendi ,76. 59 

Cfrcmonie faciendf per celebrantem , & mimftros in V efferis folemnibus. 7 6. 
61. Ad horam 't ertiarum % 1.6}. Ad MiJ]am,cumefl i ncenfan dum,miniflranm 
te f olo AcbolytQ.8z.6+. Ad /efferas eodem patio. 83. 6 J 

Caremonie 


< 
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Ceremonia efficienda per jfcholytos in Miffa non folcmni .83. 6% 

Ceremonia facienda in abfolutioue,fuper tumulum defundor wtn.%6. 7 t 

Cbar itatis prccepta funt preci put eligiofis data. l. t 

Chiroteds non eft vttndum,nift in itinerando. 108. 169 

In Choro quomodo fe debent habere Monachi , (edicet quandb debent effic flantes, 
genu flexi, inclinati, i regione, &c. 70 44. & infra 

uid Chorum qui tardi acccffierit , Capitulum , rei Ksfefiorium > rei fi errauerit » 
, quid efficere debeat . 74. 5 4- Et fi fuperioracccfserit.qy 57 

*A Choro cum abtfl Officialis qui eius munere debeat fungi. 91* 90 

Cinguli forma>& qualitas. 10S. -158 

Confeffiarij eligendi in Capitulo Generali. 1 16. 11 6 

Confxffarij ad audiendas Monachorum confeffiones in fingulo Monaflerio inft* 
tuendi. 147. 19 1 

Confeffiores confeffionibus facularium prapofiti funt etiam per Dicccfanos ap- 
probandi pr ater quam in Ecclefia Hojpitaletti. 1 48. 2.9 z 

. Clerici frequentent Eucbareflia>& penitentia Sacramenta . 18 6. 441 

^td Congregationem noflram recipiendi quas qualitates habere debent ■ 161 344 
per quos fint admittendi . 1d4.347.Er/» quibus Monajlcrijs recipiendi . Ibi- 
dem . 348 

. Jld Congregationem noflram nullus recipiatur fatta conventione de mer cede, nec 
etiam pro alhncnijs id8. 360 

Communio Generalis quando facienda .6 7. 27 

Communium rerum cura quibus efl demandata debet fini murmure feruirt. 9.1 1 
Correctio quomodo facienda .5. . 9 

Con fultorum eledio,dr officium . i -jd. 25X 

Conuerfi.Cr Commiffidc quibus inflituendi . \6q. 35 6 

Carceres quomodo debent fe habcre,& carcerati quomodo tenendi. 185. 438 

Cuculla quando deferenda 2 9 19.& 109.162. & infrd. 

Culpa lenes, & earum pf nitentia. 175. , 376 

, Culpa gratus Cr earum ppnitentia. iy6. .. .;i, : ■ t \ 4 388 

Culpa grauiores , & earum penitentia . 177. 400 

Culpa grauiffima,& eius penitentia . 178. 408 

Cui pe publica pena debetur publica , & fe creta fecreta. 1 %6. 441 

Cura animarum in noflris Ecclestjs pref edi, funt etiam d Diecefano approbada, 
prater Curatum Hcffitaletti. 178. 29 % 

Curati fubiaceant fuis Vrioribus fctiam in ifs , qua pertinent ad curam anime* 
rum. ibidem 294&1S6. 441 


D 


E finitores in Capitulo Generali eligendi .33.31. quomodo . iz J. 107. de 
corumpoteflate.fr 13 2 
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f A 

tAdde finitorium negotia parui momenti non deferantur .127. 221 

w 4 d de finitorium delata quomodo difeutienda , & definienda , 127. 223 

femtntijs , per definit irium latis non licet appellare. 127. 22 6 

J a de finitor io proponenda per procuratores . 1 2 6 . 2 19 

T er definitoriutn quando audientia exhibenda. 1 28. 228 

De po ficariorum Congregationis electio , & officium. 1 jf. 250 

iiifcipUna. communis quando facienda 2 5 10. quomodo. 113 
Difiiplina efficac/IJimum remedium ad triumpbadu de familiari inimico. 9 8 • 1 14 
Dicta quando celebrari debeat » c T quid in ea faciendum 31. 28 

Dietxbabenda forma. 145. 278 

tro Diacono in \itjjis nullus inferuiat qui in tali ordine no fu coflitutus8$. 6~] 
utd D otior is gradum non promoneantur , ni fi difputatis cum laudi publici con - 
ctufianibus , &c. 174. 374 

Dotloics uncantur eas /dentias , quas profitentur , edocere. 175. 375 


E Le&iones Triorum.dr Officialium ad boc, >t fmt valida, fufficit quod ma- 
ior pars eligentium conueniat.} 9. ' 3 9 

In quAibtt eleQwne caucndum ei\ a pra£licis,& qualibet fuffragiorum procu- 
ratione nj. i 85 

Eligendi pro examine promonendorum adordines facros.&c. 13 r}6 255. CiT 
recipiendorumad. Congregationem posl 16. Atatis annum. Ibidem. 154 
Examine funt approbandi Lcftorcs, Pradicatores> Confcffarij , <& Cura anima- 
rum pra fidendi 54. 7 6 

EltemofynA ad Monafieriorumianuasduxtdvfum & pofie funt eroganda. 

'191. . *5 

Expenfis quA fiunt per Monachos in adeundo Mooafter ia eis afjignata, fatis fiat 
per Monasteria , quibus affignantur . 147. 38 ? 


• K 


1 *?^ Feminam oculi non figendi. 4. 8 

Frai > es Conuerfi,Commijfi,& Oblati funt participes omnium gratiarum, 
&C.21. 6 

Fugit iui qui.& eorum p {nitenti a . 1 79. 4 * 2 

Fugitiui habitum Religionis dimit tente s,vel malitiosi occultantes fuutipfo fa - 
- flo ex communicati . 1 80. 4 1 5 

Fu/i tinis non occludantur oflia Monaflerij, fed omni arte ad clauflrareducantur 
181411. Quo in Monasterio recipiendi ibidem. 41 2 .Dies fugA, & reuer- 
fionis per Superiores annvtmdm.lkdcm. 4*3 

• Generalis 


ipo Ordin.Congr.Monach. 

• • * m 

contcntorum,temporis,& Notarij, qui caaditauit. In Monaflerio verd 
Hofpitalecri,pr$cer archiuium Monafierij, habeatur etiam archiuium pu- 
blicum Congregationis,in quo teneantur, & feruentur omnes fcripturae pu- 
blicae concernentes intcrefTe commune Congregationis, etiam Bullae Ponti- 
ficiae, & Priuilegia, cuius cura intelligatur demandata Reuerendifsimo Prf- 
pofito,ac Patribus Depofitarijs Congregationis pro tempore futuris ; £c 
haec fub perna Reuerendifsimo arbitraria . \! 

K. Vcoltia Monafierij horreis impofita,in quibus triticum, & coetera, 
omnia fegetum,ac collc&arum genera legaliter , & fincere tempore colle** 
d ion is frugum funt reponenda,duabus dauibus diuerfae dauatur* munia- 
tur, & cuftodiantur, quarum cura demandetur duobus, vt fupra , eligendis: 
ijq; femperfintpraefentes.vel faltemvnus, iuflo interuenienre alterius im- 
pcdimento,quotiefcunq; pracdi&a pro vfu Monafierij funt extrahenda. Et 
tam extrada,quim impolita annotentur diftin&e in quintemulo particu- 
lari, per Priorem, & Capfores approbando , ac in libris Magiftrahbus per 
Scribam, vt fupri, referantur . Dumq; fegetes,poft triturationem in horrea 
immitcuntur,vel vina in Cella Vinaria poli Vindemias, eorum quoq; nota 
diftindta in particulari libelloper duos, vel falremvnnm i Priore deligen- 
dos fiac,approbanda,& transferrenda,vt fupra . Et h^c omnia fub poenis 
vt in ordinatione p. 

i a. Vt circa ;dificia conii ruenda, vel dellruenda , vel etiam reflauranda 
feruentur quae ex Ordinario cap.j6. mandantur fub panis, vt fupri . Nec 
etiam Priores pofsint concedere licentiam agrorum , aut locorum condu- 
6oribus,feu Colonis partianjs faciendi expenfas circi haec, quae excedant 
yalorem aureorum vigintiquinq; fine expreflb proprij Capituli confenfu,& 
re etiam cum Prarpofico Generali participata. Non differant tamen, nec 
ommictanr, cum imminet periculum,vt ibidem. , i 

\ N£ Prior vel Oeconomus pofsint bona flabilia, feu fundos Monafte- 
rij locare,nifi reproprio Monafierij Capitulo cum pa&is,j& conditionibus 
expolita, & de eius cofcnfu,& approbatione. Ac in locationibus poffcfsio- 
num,ac tenutarum,propofitis etiam in publicu cedulis , feu monitionibus, 
& in locarionibus ad longum tempus, interueniente quoq; andoritate , Sc 
Decreto Capituli Generalis, vel Praepofiti,& feruatis alijs feruandis . Nec 
pofsint occafionepraedi&arum locationum foluriones anticipatas confli- 
tuere, vel accipere, aut aliter quomodolibet frudus , autreddirusad futu- 
ros annos, maxime regiminis alterius Superioris fpeftantes,pr^ripere. Nec 
tandempecunias>velaliaipraedeceiroribuscondu&oribas, fiu£ Colonis 
partiarijs in fubfidium,& vt diciiur,fcortam datas, confumere , fub panis, 
vt fupra . Et multo minus Capitalia vndecunq; , & quomodolibet proue- 
nientia difirahcrc,nifi ex cafu lummac necefsitatis,ex particulari concefsio- 
dc Prxpofiti Generalis# afleafu proprij Capituli fub p jna priuationis ipfo 
- ca * ’ ~ fafto, ~ 


D.Hieronymi. Cap-4P* ipi 

fado. Nec deniq; arbores fruduofas,vcl vriles,& vulgd appellatas da ci- 
ma, nifi ad vfum necedarium Monafterij,vel ad agros meliores reddendos 
ip prius per proprium Capitulum approbata , & de Reuereralifeimi etiam 
licentia, & in libris etiam Magiftrulibus earum quanti rate, & pretio dcfcri- 
pris,po(sinc incidere,vcl deradtcare, vel quouis modo deftruere , fub p^na 
Cufpen/ionis ipfotado Priori, & Oeconomo priuationis incurrenda? . 

14. Vt eleemofynae ad Monafterij limina pauperibus indigentibus fiant 
fine vlia intermifsione,fecundiim cuiufCunq; Monafterij probaram confue- 
tudinem, & pofte, & in hoc inuigilent Priores; Nec valeant tamen ipfi, nec: 
Oeconomus, fine proprij Capituli aflenfu;eleemofynasextraordinariasno- 
tabilis quantitatis nec ex pecunijs, nec ex commclf ibilibus,vel ali js facere» 
fine proprij Capituli confenfu, fub poena Reuerendifsimo arbitrarie. 

15. Superiores in Monafterio, vitri triduum , aliquem hofpitio deti- 
neant, nifi talis perfona efliet, quam ob eminentiam , vel benemerica eijce- 
re fcandalum foret . Triduum autem iutelligimus, computatis dirbusad- 
uenrus, ScrecclTus. Exulesaucem, vel iuftitiacfufpcdos,autab ea fugi» 
tiuos, contumaces, vel fcandalofos penitus recipi, vel detineri prohibemus. 
Quod fi ad Ecclefiam, vel Monafterium ob immunitatem aufugerint, & in 
illis ipfi fc intromiferinp , quamprimum tutoeis egredi licebit , curent , vt' 
egrediantur ; alioquin nulla ininifteria , aut beneficia illis fuppeditentur , 
fub poena, vt fupri . 

1 6. * Ne Priores Monachos, aut Fratres, nifi ob cafus granis culpa*, & conw 
dignos in carceribus detrudere, vel contra eosprocefttis fabricare valeanr. 
Et tunc re ad Prsrpofitum Generalem ftatim delata , & nifi de eius licentia 
proceflum profequi valeant fub poena Reuerendifsimo arbitraria.Tenean- 
tur tamen ipfi , quomodocunque fimpliciter obe dire, fub poena poenitentiae 
grauioris . 

17. Vt Priores debitis temporibus Monachis, & Fratribus fuorum Mo- 
nafteriorum eorum veftiaria fecundum confuetudinem Congregationis, & 
Monafteriorum erogare teneantur . Non tamen pofsint pecuniam pro ve- 
ft imentis, fed dumtaxat veftimenta ipfa , ad cuiufq; maiorem indigentia, 
fecundum quantitatem in Ordinario prarferiptam fuppeditare . Ecfq; de- 
center, & conuenienrer tradent io vidu/ecundum Congregationis,& Mo- 
nafteriorum probatam confuetudinem. Ac ieiunia& abftinentias Ecde- 
fic, & Congregationis obferuari faciant. Et vt atgrotis, ac ex recentibus in- 
firmitatibus debilibus debita,ac opportuna feruitia,& beneficia cum cha- 
ritatefubminiftraricurenr, fubpcena,vtfupra' . 

J 8. Ne Monachi extra proprias Congregationis Ecdefias rem Diuinam 
faciant , fcu (vt vulgo dicitur ) Miftis celebrent, prarfertim conuentione 
de mcrcede fada, vel intuitu mercedis . N<*c ad funeralia feii officia mor- 
tuorum cekbui^ia in alienis Ecddijs eant, vtfupra, fub poena Reueren- 
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E modo , quo perfolutndum eft in Choro Diui- 
num Officium . ibideml 

De quibus S anilis , prfter Calendario adnotatos , 
debet in no/ira Congregatione fieri officium; Et de 
officijsd mortuis . pag. 6l 

De Miffis tum conueutualibus, tiim priuatis ; Et r 
de numero Candelarum ; *Ac quando Triores facere debent offi» 
cium, Clerici, ac Layci fiatres Sacra Communione re fici, & p£- 
nitenti* Sacramentum teneantur frequentare . pag . 6% 

4: De Campanarum pulfatione ad officium ac alia exercitia . pag. 68 

5 De Ceremonifs per Monachos in principio borarum,& dum Diui - 

i na peraguntur, efficiendis . pag. 70 

6 De efficiendis per Monachos cum tardi ad Chorum , vel alios alius 

publicos acceduntyvel tempesiiui recedunt , aut in eis ex ncgli- < 
gentia,vel aliter errant. pag ; 74 

2 De Cceremonijs tam in Miffis, quam y efferis per celebrantem, & 

mini Uros efficiendis . pag. 7$ 

8 De nonullis alijs cprimonijs circa alias alliones publicas efficiHis.pa. 8£ 

9 De OJficialibus per ficarium fmgula hebdomada pro feruitio Cho- 

ri, & aliorum inflituendis,& de eorum muneribus . pag. 83 

10 Qua fint in Choro cantanda ; Quando organa pul fanda ; Et de li- 

bi is pro feruitio Chori , & aliorum habendis ; Et param?, is pro 
•pfu Sacreflia . pag. 9 z 

1 1 Quibus horis pulfandum eSl ad officium, ac alijs allibus publicis in- 

fiflendum . pag. gj 

14 Quomodo debet fieri difciplina communis; Et teneri Capitulum 
culparum; u fc fimul de forma abfolutionis facramctalis i pec- 
catis;& cenfuris pag. 97 

l| Circi ieiunia,& abilinentias. pag. 100 

14 De infirmorum, cr agrotantium cura. pag. 101 

iy Circi hoffitum receptionem , & curam ; A c egreflum Monachorum 

i MonaHcrio . pag. 104 

U Circa habitus decentiam ; M capillorum diminutionem . pag 107 

* ' * Bb 17 Circi 
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17 Circa Capitulum Generale . Et primi jurea temfiuc, & locum* in . j_ 

* quibus efl celebrandum ,& de perfonis ad ipjfum conucniendis . pag. 11 1 

18 De eleftione Vrocuratoris , feti Difcreti pro Capitulo Generali 

• in vnoquoq; MonaHerio facienda, ac de euex ajj.cio . pag. j 1 j 

ip De efficiendis per Eriores, antequam d proprtjs Monaflerijs difce- 

dantt ad Capitulum Generale accejjuri . pag. ilj 

ao De Orationibus in Congregatione pro bona Capituli Generalis di- 
re flione efficiendis .. pag. 

21 De- Scnba , /e ii Cancellario . Capituli Generalis , ac Beuerendiffimi 

Erepo fit i Generalis . & di pertinentibus ad eius officium . pag. 1 10 

22 De efficiendis prima die Capituli Generalis , fcilicet circa voca- 

lium adm.ffionem Definitorum, ac fetioris eletdionem,& Er*- 
. pofiti Generalis, ac Er iorum renunciationem . pag. m. 

33 De efficiendis fecunda die , fcilicet de proponendis in Definitorio 

per "Procuratores ; Eorum informationibus • recipiendis ; oie 
l nuent ar iorum examine habendo. pag. 126 

44 Di efficiendis tertia diefficilicet de ferutinio librorum Magiftraliu ; 

t 1 relatione vifitationis ; oi c Definitione caufarum . pag. 118 

25 De efficiendis quarta die , fcilicet dc eleftionc Erapofiti Generalis , 

Eriorum.ac cf teror um Officialium Congregationis.. pag. Jj t 

26 De efficiendis quinta . die, fcilicet de eleftione Officialium Monafle- 

riorumi ytc de ordinationibus pro bono Congregationis faciendis p. IJ 7 ' 
a 7 Detfficicndis fcxtadic , fcilicet de Dcpuutionibue Monachorum, 

& affignauambus familiarum in ftngulis Monafterijt . pag. 

z8 De efficiendis feptima die, fcilicet de pecuniarum taxationibus per, 
Defimtorium faciendis ; Et de litteris Bencfaftortfs,\ac Decre- 
tis alienandi , permutandi. &c conced nd s . pag. 140' 

29 - De efficiendis oftaua die , fcilicet de C arta capitulari publici per- 
legenda. ac abffilutiont Capituli Generalis.. pag. 14 te 

30 De f arma tejienda in habendis Dictis , feit Congregationibus an- 
nualibus . pag. 14$ ; 

JJ De diffiofitiune proprie familia per Trieres initio eorum regi- 
minis facienda. pdg- 

3 * . Circa Vifitationcs & primi de foima tenenda in eis infiituendis », 

ac de praiUp.is per t'ifitat ores imponendis pag. 1 5 1 

SS Qu & funt per Eifitatores vifitanda . pag • 153 ; 

34 Super quibus V i fit at ores debeant Monachos interrogare, & quo- 

nudo debeant viftta iones terminare . pag . 15 J 

35 De potejlate V intutorum, & qu aper eos in vifitatione feruanda, p. 15 S : 

3 3 Quomodo Monafleiia funt ad nofiram Congregati' nem recipien- 

da,rel adi funda ;tsde objcruandts urca tlaujuram •- pag. ibfi 

37 
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De qualitatibus ad Congregationem rwflram recipiendoruimO" dr 
efficiendis ^antequam ad habitum recipiantur ] pag. 

58 De modo receptionis l^uuitiorum ad habitum noflrum. ptg. 

jp Quomodo fint tenendi Wpuinj tempore probationi* y & de quibus * 
inflituendi . * pag. 

De modo Vrofefjiords emittenda. * ' pag. 

Quomodo nou i ter TroJejffi funt tenendi 5 Et de ordine pracedcn- 


tia inter Monachos , ac etiam inter Monafieria • 

Circa litterarum i tudia , <#■ Studentes . 

De ck/^m- leuibns, <&- earum pernite nttjs » 

De culpis grauibus y & earum poenitcniijf . iorr5i*o*»:rtrn; 
De grauioribus culpis y occarum pemtentijs *• 

De culpa grauijjima , ac e/W penitentia . 

De fugttiuis , potiatis , ac eerwm pfnitentijs. 

De nonnullis altjs culpis^Cr earum penitentijs . 
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S Vmmarium Ordinationum pracip narum, que in Capitulis Ce» 
neralibus y ac Dictis pro tempore fuerunt lxibita y & in fmgu - 
lo Congregationis nostra Monasterio quolibet menft capitula . 
riter funt perlegenda , ac. Jumma diligentia per omnes notiri 
inlliiuti profefjores rcjfeftiui ,/ub penis in eifdem praferip - 
itis obferuanda ♦ 
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ALPH ABETICVS 

RERVM PR^CIPVARVM, QV JE 
in toto hoc volumine ,fcilicet Regula, u 
Scatutis,ac Ordinatio fparfim i* 

habentur. . i 

t\ * v . , r 

Prior numerus refertur ad paginas , poflerior ad materias per \ 

numeros defignatas . •$ r-f 

Bfolutionis Sacramentalis format qux p8. Il 5 - Etdcenfuris ibi* 

dem. , * i '■ 117 

Mb {linendum a carnibus in perpetuum , prafertim in Bgfe florio , 
excepto Monaflerio de Prbc ob particulare priuilegium , 27. 1 4 

abflinentifs Congregationis qui eximantur » ibidem. i£ 

bflinenti te Congregationis quid requirant , 1 00. 124. £f quomodo in eis di fi cn- 
fandum, ibidem. L25 

•Aedificia in Congregatione quomodo facienda , , 161. 339. Ratione sedi fidorum 
Monafleria non gr anentur, ni fi ex neceffitatejbid. 14 ° 

* Aegrotantiii cura cui iniungenda', quomodo cis crededu,& quomodo cur adi 3 .i 1 
•Alienandi bona immobilia facultas apud quem maneat, 37- 37. Forma Decreti 
alienandi , vel permutandi bona immobilia , 141. 17 0 

» Apoftata a Religione qui dicantur , 1 79-4 10. eorww p enitentia , ibid . 41 l 

•Afiignationes Monachorum in Monaherij , tempore Capituli Generalis quomodo 
faciendte 138 2d1.fi 7«/* benemeritus petierit in aliquo Monafterio affigna s» 
ri annuatur . Jnfrd. L39. 16 * 

•Arbores frufluofas,& vtiles prohibentur Officiales fini licentia eradicare &c. 

191. ' v C : Jj 4 

•Arca communis in quolibet Mona fler io afferuanda,& quomodo , 1 88. 9 

•Arcbiuium /tripturarum in quolibet Monaflerio habendum, 189» . , 

•Arma tenere prohibentur Monachi , 184. 4 i 4 

‘ B 

B T.nefaflorite,nifi de Congregatione benemeritis concedenda, 140 atf8. farw» 
forma. Ibidem . 169 

i . Sene» 
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ilencdiflio menfain quolibet Monaflerio facienda , 187. 3 

Bibli oteca communes in Monaflerqs maioribus infiituenda . 94. 100. Et earum 
inuentaria facienda , $$_• 1 1 1 

Bona vt propria habere, vel poffidere omnino Monachi prohibentur ,188. 8 

In bonis Monafierij locandis quid objeruandum , iyo. 13 

1 C 


C jfmpa na quomodo pul fanda ad officium , ac alia exercitia » 68. -9 

Candela ad Mifiam,& y effer as quot debent in Altari , pro fetiorum di - 
uerfttate ardcre,66. 24 .Cuius qualitatis , quantitatis efie debent , 67. 25 
Cantandum non eH in Choro,nifi quod fcriptum ejl vt cantetur t J. 4 

Cantanda, qua in Choro in fingulis Monafierij s,9i. 91 

Cantus figuratus quomodo permittitur in noflrts Ecclesijs , 94. p$ 

Cantoris officium quod y 8?. 85 

Capillorum imminut io quomodo debet fieri, fo. 6%. Et quando 1 1 1* 17 2, 

Capitulum Generale quandb celebrari debeat , 3 i 1 1^ 17 yVbi j J.2p € 2 * 

pcrfonis ad ipfum conuentendis , ibidem . 3° 

Ad Capitulum Gcncralcyprater vocales nullus accedat . 1 1 a. 17 ^ 

Ad Capitulis vocales deducatur suptibus Monafierij , cui funt affignati , 1 13.179 
Capitulii Generale quomodo incipiendum, 12 2. 207 . quando abfolucndis y 143 274 
Capitularis Carta forma , 141. *73 

Capituli Generalis Cancellarius inflituendus, 120. 1 97. Quodnam eius officium. 

Ibidem. 19 $ 

Cancellarios in nofira Congregatione qui poffint inflituere , ac eorum fcripturis 
fides adhibenda , lii. 20< ^ 

Capitulum commune culparum quando tenendum, i 1 ), i l. Quomodo 99. JijL <#■ 
poffint in eo proclamare,ibidcm. 1 '9 

In Capitulis particularibus Monafleriorum qui vocem habeant 1 54. 7 a 

Cap fores in fingulo Monaflerio inflituendi y & quod eorum officium , 148. 2 95 - 
1 88 . # 9 

Caufarum definitio in Capitulo Generali quomodo per Definitorium facienda , 


134. »37 

Iu Cau fis per yifitatores fnmmarit procedendum , 157. |M 

Cellarum Monachorum ornatus quis , 109. ^ 

Ceremonia: fiant , par ament a, ac Ecclefie nofira teneantur iuxti ritum Jty- 

manum > 75. 5 8 

f premoma,&r itus proprij qui retinendi ,76. 59 

Cfrcmonic faciendp per celebrantem , & miniflros in y efferis folemnibus. 7 5 . 
-6-1. Ad horam Tertiarum 8 i.6j *Ad Mifiam,cumefi incenfandum,miniflran - 
te folo * icholyto . 8^64. /rfd y effer as eodem pafto. 83. <*$ 

Caremonie 
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. *» 


Ceremonia efficienda per ^fcholytos in M iffa non folemni . Sj. 6% 

Ceremonia facienda in abfolutione,fuper tumulum dcfuntlorum.%6. jl 
Caritatis precepta funt preci pul Religio fis data.l* t 

Cbirotecis non eft utendum.nift in itinerando. jo 3 . \6o 

In Choro quomodo fe debent habere Monachi , (edicet quando debent effie flantes , 
gcnuflexi, inclinati, i regione, &C.70 44 .& infrd 

*Ad Chorum qui tardi acceffierit , Capitulum , rei Rjtfettorium , rei fi errauerit , 
. quid effi cerc debeat . 74.54 . & fi f u perio r acceperit .’]') . 37 

Choro cum abejl Officialis qui eius munere debeat fungi. 91. po 

Cinguli format qualit.-ts. 108« 138 

Confeffarij eligendi in Capitulo Generali jl z6. j 116 

Confeffarij ad audiendas Monachorum confeffiones in fingulo Monaflerio inftim 
tuendi. 147. v -'t > i * ^ /t.91 

Con feffiores confeffionibus facularium prapofiti funt etiam per Di pccfanos ap- 
probandi pr ater quam in Ecclefia Hofpitaletti. 148 . ipx 

Clerici frequentent Eucbareflia ,& penitentia Sacramenta , 186. 442. 

^dd Congregationem noflram recipiendi quas qualitates habere debent ■ 162 344 
f per quos fint admittendi . 164.347.Er i» Monajicrijs recipiendi . i bi - 
dei». 348 

Congregationem noflram nullus recipiatur fada conuentione de mere ede, nec 
etiam pro alhncnifs 168. 360 

Communio Generalis quando facienda . 57. 27 

Communium rerum cura quibus efl demandata debet fini murmure peruirt. 9. 1 2 
Corrcftio quomodo facienda . 5. . 9 

Con fultorum eleftio,dr officium ,ij6. 2 3 a 

Conuerfi,& Commiffi de quibus inflituendi . 167. , 355 

Carrcre* quomodo debent fe habere ,& car cerati quomodo tenendi jlZ 3 . ; ; ? 

Cuculla quando deferenda 29 19 & 1 09 -162* C '? infrcL 

•Culpa lenes, &■ earum penitentia . 173 . 376 

. Culpa graucs &■ carum penitentia. 176 • s ; 388 

Culpa grauiores , & earum penitentia . 177 . 400 

Culpa grauifjima,dr eius penitentia . 178. 408 

CW/>f publica pena debetur publica , fecreta fccreta.\% 6 , 44 1 

Car* animarum in noflris Ecclestjs prtftUifunt etLmd Diecefano approbadet, 
prater Curatum Hofpitaletti . 148 . 2 .? 2 

Curati fubi aceant fuis Vrioribus fitiam in ijs , qua pertinent ad curam anima - 
rum . ibidem . 29$ &\%6. 44 1 
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E finitores in Capitulo Generali eligendi . 33. Jl. quomodo . 12J. 10y.de 
eorum pote flate. 34. 
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*Ad definimium negotia parui momenti non deferantur . 127. 

*Ad definitorium delata quomodo difeutienda . & defin:cnda, 1 27. 

*A fcmtnnjs , per definit irium latis non licet appellare. 117. 

Ju de finitor io proponenda per procuratores . 1 z 5 . 

Ver de finitorium quando audientia exhibenda. iz%. 

Depofttar iorum Congregationis electio , & officium, 

' lisfciplina communis quando facienda 25 10. & quomodo.97. - 

Difiiplina cfficacrlfimum remedium ad triumpha dii de familiari inimico. 9 8 . 1 14 
i Hieta quando celebrari debeat , Cif quid in eafaciendumyi. 28 

&ietx habenda forma. 145. 178 

.Vrv Diacono in rtrffis nullus inferuiat qui in tdi ordine no fit coflitutus 
*dd D otior is gradum non promoneantur , ni fi dif putatis cum laudi publici con - 
clufionibus , &c. 1 74. J74 

JXofiores teneantur eas /ciendas , quas profitentur , edocere. 175. 37S 
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E Le&iones Triorum.dr Officialiumad boc,vtfint valida, fufficit quod ma- 
ior pars eligendum conueniat . * $9 

In quulibet eleQwnc cauendum ell, d prati icis qualibet fufiragiorum procu- 
ratione 1 17. 

Eligendi pro examine promonendorum ad ordines factos , &c. 13 1 $6 255. & 
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/» feor<2 Matutinorum quandb poffiunt Superiores difpenfare. 24.8 & 9 5. 102 
Xb mfn/a inferniat aliquis ex Clericis iunioribus . i 2. 

Uifla po/l Trimam faltcm femel in hebdomada dicatur pro Fratribus , bene- 

f a floribus defunflis .11. j 

Miffia conutntualis fingulo die in quolibetMonaflerio celebranda, aut decantanda^ 
-vel etiam due . 65. • > • 1 . *io 

Miffii de Spiritu fanflo in fingulo Moruflerio celebranda 65. . • 2 r 

’«•>« * " * - gg 


I N D E X 
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rttWiv 


N ^tiuitatis Domini dies- fi inciderit in ftria. Jtxu y aut Sabbato* Regularer 
vefcantur tantum laiitcinqs. ioo* * tcj 
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Ab officio,^ fer u itio Chori nullus ab folate exemptus. 6 f .5 Sed ab aliqua funm 
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< Clerici. ac Layci Fratres orare . 6 j. . . , . ^5 
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1 

% • 

,’ir^ 4 j <.1.:.;- . w 1 dfc > 

* *.v:\ . . .. .• .i-, 

JT ^ tv . « t 1 * 

P Aramenta Sacerdotis, & miniilrorum qualia in feHis praei pias. 84. 
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Priores quid efficere debeant, cum d proprio Monaflerio difcedunt,ad Capitulum 
Generale dc ce fur i, 117. 1 8.3 

Triores , poH Capitulum Generale quomodo propriam familiam infUtucrc de- 
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Trofefftonutn ccdulx quomodo regifirandrc,& qux fides eis adlubenda. 1 71. '$ 6 J 
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In pinis gr anibus, &• diuturnis infligendis quid obferuandum • 1 86. 440 
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Re floris Capituli Generalis cleflio 35.34.dr 115. * 2 13 

Re fidere debent Triores>& alij Officiales in proprijs Monaflerifs. 42. 46 


S acerdotes frequenter celebrent .66.21. & 185.442. Trobibentur celebra- 
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Ff quomodo . 130. 234 

Vifitationem quoq.fua tenetur facere Trepofitus Generalis quolibet anno 46.55 
£f quomodo . jl 5 q, ' . ~ 33* 

Varficulartj munus .91* , ; 




4 * 


FINIS 


. 3V ityli* V> 1 

. WwVt. "4 I •'* 
s»7» ■ tvi&uunAfefc 

.' “i * fcV. v vi i 

d w - i; iif i y 

0\ ; .1 i . i /T i.. >j i 1 . i. lr.’j - i 1 . • . . * ; 1,- , j . . <?> 

* I « • • • 


l " MV 


T 








toi “l* 1 


U* « 


Mmm 


V» 


Digitized by Google 




ji*> ti 1 *is 

«tfss* 

$$Ss 

*r<& 

*a* 

*?& 

sXfc 

sKJte 


TICINI 

Iacobus Ardizzonius , 
E T 

Ia. Baptifta Rubeus 


<&'/? 

*W? 

&'/* 


Jg£ TYPOGRAPHICAM JgJ 

Vna Facientes 


aK«p 

S : X excvdebant 

sK'/p 
t£’Si> 


ANNO 

MDCXIIIL 

SVPEZiOWM PEZJMISSV. 






sKJ* 

skv* 

^is* 





'a ■*■ 
ar 


jft <v' 

' Va 


* <v 

> sr. 


O 

y/ 




Jta 


• *jr 


r* * -* **■ "■ 

< * * .% V. • '. /'«vA rr*»\ rovi Jrjf %. 

■>*•' • .* y 1>:V » \ v 'j f**-*/ LV'/ yw'/ VW^AT* 

♦•r A* # S* >t *.:> 




j £<*’#*>/:> 


-V- 

“i: % 

■ 
c 


\ -Ii 

Vi»*V 




ft. 


<*•/ 


* '-4 


& V 4 * 

* «• rv 


V 

,«s 

<•> \iif 


c *> 


fe VA 


%€ .V 

»J 


•VA 


4 >^V< 




w 


Sttr 


K.J¥ 


• I P' I D I T 

* lulei* ssibiA. itiiJoSU 


*ivf-ij) 




.< t j» L» 


"i ‘ T 

i a 


•47T 




zqpdiAi .ol 


$8$ 


1 'ADIHTA A D oa Y T 


* f 


2pjflp;D r I iaV ' 

*TCAa3aV3XI IS 


0 K H :A 

.iiiixaaM 


/Mi iwww ;M^oyt&vu 


<fc$ 

%V%> 
*V56 
?? 




55f 























: itiXi* ir .i*'i 


■ 






£ wi * \ '*3®S n ®;«; Kvw^8 ! jr 

f|*V -TU 




'V ! V 



























. *-•. 


Uf*-£\. 


“ ' V;V' ‘ .\X 







































